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atisfactia fotografului 
S amator constă — după 

cum se ştie — nu nu- 
mai în reușita fotografii- 
lor, ci si în faptul de a 
le fi realizat cu ajutorul 
unor utilaje construite cu 
mijloace proprii. Printre 
utilajele fotografice mai 
importante se numără şi 
dozele de developat filme. 
Dozele prezintă însă două 
dezavantaje mari, şi anume: 
pentru  developarea unui 
film este necesară o canti- 
tate relativ mare de reve- 
lator (cca. 250—300 cm?), 
iar pe de altà parte mate- 
rialul din care sînt confec- 
tionate este foarte casant, 
astfel încît doza propriu- 
zisà sau capacul se sparg 
foarte ușor dacă sînt lovite 
sau cad jos. Spargerea unei 
piese face  inutilizabilă 
toată doza. 

În cele ce urmează vom 
descrie construcţia unei 
doze care poate fi realizată 
cu uşurinţă de oricine, fără 
nici un fel de scule speciale. 
Doza descrisă prezintă avan- 
tajul că este mult mai ief- 
tină (piesele componente 
costă cca. 25 de lei) și în 
acelaşi timp cantitatea de 
revelator necesară pentru 
developarea unui film este 
mult mai mică (cca. 100 
cm). Pe lîngă aceasta, ma- 
terialele pieselor compo- 
nente sînt mai putin casan- 
te si chiar în cazul spar- 
gerii unei piese oarecare 
ea poate fi înlocuită cu 
ușurință, astfel încît doza 
poate fi utilizată în con- 
tinuare, 

Pentru construirea dozei 
sînt necesare următoarele 
(vezi figura): 

1. O untierà de bache- 
lità, de culoare neagră, 
cu diametrul interior de 
cca, 95 mm, care se găseş- 
te de vînzare la magazi- 
nele de articole de voiaj. 

2 si 5. Douà discuri de 
patefon mici (tip carte poş- 
tală). Discurile pot fi con- 
fectionate si din foi de 
celuloid cu grosimea de 1 
mm. 

8. O bobinà 
(tip Agfa). 


de film 


4. Capacul  untierei. 

6. Un capac de casetà 
de film (tip Agfa). 

7. Capătul de sus al 
unei bobine de film (tip 
Agfa). 

8, 10 si 18. Sîrmà de 
alamă de 1 mm Ø (cca. 50 
mm). 

9 şi 12. Două apărătoare 
de creion din bachelită, 
care se găsesc de vinzare 
la tutungerii. 

11 si 14. Două dopuri 
de bachelită de la sticle de 
colonie, cu diametrul in- 
terior de cca. 13 mm, 

15. O pîlnie de bache- 
lità, cu diametrul gurii de 
cca. 70 mm, care se găsește 
de vinzare la drogherii. 

Doza se construieste în 
felul următor: 

În capacul 4 se face în 
centru o gaură cu diame- 
trul de 12 mm în care se 
introduce capătul de bo- 
bină (7), retezat în modul 
arătat în figurà. În partea 
de jos se îmbracă peste ca- 
pătul de bobină (7) capa- 
cul de casetă (6), Piesele 
7 şi 6 se lipesc între ele cu 
acetonă, în asa fel încît 
să se poată roti uşor în 
capacul 4. Tot în capacul 
4 se face o gaură în care 
se introduce tubul 12, rea- 
lizat dintr-o apărătoare de 
creion. Gaura din capacul 
4 se face în asa fel încît 
tubul 12 să intre presat, 
după ce este uns în preala- 
bil cu lac de bachelită sau 
cu soluție „Adezin“. Dea- 
supra tubului 12 se fixează 
cu ajutorul sîrmei de alamă 
13 dopul 14, în așa fel 
încît lichidul să poată fi 
scurs prin tub. Pe bobina 
de film (3), de pe. are s-a 
retezat în prealabil partea 
proeminentă de la capăt, 
se fixează cu cîte două agra- 
fe din sîrmà de alamă (16) 
cele două discuri (2 şi 5). 
În prealabil, în discul 5 
se va face o gaură centrală 
cu diametrul de cca. 12 mm, 
precum si o serie de 
duri pe suprafaţa discu- 
ui, care au drept scop 
uşurarea pătrunderii li- 


chidului spre film. Ca- 
pătul pîlniei (15) se va 
reteza în asa fel încît 
să pătrundă în degaja- 
rea din bobina 3, în 
modul aràtat în ffgurà. 
Pentru a putea roti bo- 
bina (3) în dozà cu aju- 
torul pîlniei (15), este 
necesar să se prevadă la 
capătul pîlniei (15) o 
crestătură care să se 
îmbuce cu pana trans- 
versală din bobina de 
film (3). De asemenea, 
pentru a usura scurge- 
rea lichidului din pîl- 
nie în doză, se vor face 
la capătul pîlniei două gă- 
uri cu diametrul de cca. 
3 mm. Lungimea capătului 
pilniei, poziția crestăturii 
şi a găurilor se vor stabili 
prin măsurare în aşa fel 
încît pîlnia să intre pre- 
sat în piesa 7, de care va 
fi lipită cu lac sau cu solu- 
tie „Adezin“. Pentru a evi- 
ta intrarea luminii în dozà, 
se fixează în pilnie tubul 
9 confecționat dintr-o apă- 
rătoare de creion, peste 
care se aşază, ca și în cazul 
tubului 12, un capac (11). 
Fixarea tubului 9 în pîlnie 
(15) se poate face cu lac 
de bachelită, cu soluţie 
„Adezin“ sau cu sîrma de 
alamà 8. 

Doza este gata. De mie- 
zul bobinei se fixează o 
bandă „Korex“ , care poate 
fi înlocuită cu succes cu 
un film vechi, de pe care 
s-a spălat emulsia cu apă 
caldă şi prin găurile căruia 
se trece alternativ un fir 


de material plastic cu dia- 
metrul de cca. 1—1,5 mm. 

După ce se introduce fil- 
mul se închide capacul 4 
si se toarnă revelatorul prin 


pîlnie (15) pînă la um- 
plerea dozei. Se ţine apoi 
doza cu mina și se rotește 
continuu pilnia, care face 
să se rotească în interior 
bobina cu filmul. După 
trecerea timpului prescris, 
se înclină doza şi se scurge 
conținutul prin tubul 12. 

Deoarece doza se închide 
ermetic (spre deosebire de 
dozele din comerţ), se poate 
înclina doza cu 90° (astfel 
încît tubul 12 să se găsească 
sus), și, deoarece bobina 
cu film poate fi rotită, 
este necesar ca doza să fie 
umplută numai pe jumă- 
tate. În telul acesta, intro- 
ducînd în doză două filme 
simultan (aşezate spate în 
spate), ele pot fi develo- 
pate cu numai 100 cm? 
de revelator. 


n ţara noastră, în par- 
I tea de est, delimitatà 

deo linie mergînd de-a 
lungul albieiSiretului, apoi 
spre Făurei şi Olteniţa, 
există vinturi care pot fi 
utilizate cu succes pentru 
electrificàri locale. 

Vinturi cu o viteză de 
1,8—7,5 m/s sînt utiliza- 
bile circa jumătate din an 
la Cotnari, Iaşi, Birlad, 
Tecuci, Ciulnita si Sulina, 
iar vinturi cu o viteză de 
7—15 m/s se pot utiliza 
circa 1/5 din an. 

În partea de vest a ţării 
noastre, pe podișul Transil- 
vaniei şi dincolo de Munţii 
Apuseni, există vinturi cu 
viteze de 1,8—7,5 m/s, 
care bat aproape trei sfer- 
turi din an, iar vinturi cu 
viteze de 7,5—15 m/s bat 
circa o lună din an. 

Vinturile pot fi puse la 
lucru cu ajutorul grupurilor 
eoliene. Un grup electro- 
eolian se compune dintr-o 
elice bipală, un generator 
electric, coada motorului 
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eolian, pilonul de susținere se 
cu accesoriile pentru fixa- . 


rea generatorului pe stii 
si instalaţia electrică car 
leagă grupul eolian de con- 
sumator. 
urmează se va arăta cu 
se poate construi grupu 
electroeolian D-1,2, cu dia- 
metrul elicei 


denumit D-1,2, va fi cuplat 
cu un generator electric d 
curent continuu de 100.W 
Agregatul electroeolian 8 


caracterizează prin diame- . 


trul elicei de 1,2 m, randa- 
mentul instalaţiei de 0,35 
şi pasul aerodinamic de 7. 
Prin. pasul elicei se fn- 
jeleze raportul între viteza 
iniară a extremității pa- 
letei si viteza vintului. 


TABELUL 1 
1 Elice 14 Coada 
2 Discul frinei 15 Bulon 
3 Gornitură 16 Inel 
4 Bulon 17 Bucyă 
5 Rondelă 18 Bucjă 3 
b Gornitură 19 Bucyà de susținere . 


7 Capetele principale 
8 |eavă de suport 


va ria 22 Colier cu 4 piulite 
11 Suport 23 Crilig 

12 Bulon 24 Arc 

13 Colier 25 Suport 


În rîndurile ce ! 


eoliene de $ 
1,2 m. Acest motor de vint, | 


20 Stinghii 
21 Pirghia frinei 


Elicea bipalà a agregatu- 
lui electroeolian D-1,2 se 
va construi dupà metoda 
inginerului Utkin Egorov, 
care se aplică pentru con- 
struirea elicelor de mică 
pesa: În figura 4 se dă 


orma (b), profilul (a) unei 


celor 5 secțiuni ale paletei. 
Materialul pentru elice se 
alege din lemn uscat (brad, 
frasin, tei, arțar etc.), care 


nu prezintă noduri, rămu- . 
rele sau fibre oblice. Cele 


4 scînduri necesare unei 
elice de dimensiuni cunos- 
cute (tabelul 2) se prelu- 
crează cu rindeaua pentru 
a fi LI plane. Lipirea 
scîndurilor una de cealaltă 
se face cu clei de caseină, 
dura ce suprafata lor a 
oi È Live smir- 

el gros pentru a fi zgrun- 
faro Reinl ‘de caseinà 
preparat se amestecă bine, 
şi după un timp relativ 
scurt poate fi utilizat. Scîn- 
durile se ung cu clei şi 


e 


așază una peste alta, 


& hu se deteriora 
îndurilor lipi- 
scînduri sub- 


citor. Scînd 

Strinse se usucă încet circa 
j 0 a temperatura 

merei, În tim- 


a brută a elicei. 
terale. ale elicei 
‘| prelucrează cu 
ind se ajun- 

figura 


AAA Re acestor douà per- 


endiculare se găseşte cen- 
rul profilului palei (fig. 2). 
pà ce s-au desenat cele 
mai mici profile de pală, 
se taie sabloanele din car- 
ton care se lipesc pe mulaje 
de placà astfel încît linia 
verticalà a mulajului sà 
treacà prin centrul profi- 
lului. Dacă se taie cu ferăs- 
trăul de traforaj pe urma 
contururilor, se obțin sa- 
bloanele demontabile ale 
fiecărei rai sari) de pală 
considerate la distanţa „T“ 
de axul de rotaţie a elicei 
(fig. 1b). 


Plor 


olian 


În scîndura de control 
(fig. 2) se sapă șanțurile de 
10 mm adincime, în care 
se fixează sabloanele N,— 
N. Fixarea părții inferi- 
oare a sabloanelor N,.—N; 
se face astfel ca liniile 
orizontale din figura 2 ale 
tuturor sabloanelor să se 
afle exact la aceeaşi înăl- 
pot e toatà lungimea pa- 
ei. Pentru fixarea palei 
se așază perpendicular în 
mijlocul scîndurii de con- 
trol un bulon cu diame- 
trul de 16—20 mm cu două 
piulițe. Se fixează apoi 
paleta pe bulon astfel încît 
curba palei să se așeze pe 
tăietura primului şablon 
care este vopsită. Astfel, 
pe paletă va rămîne urma 
vopsită a sablonului. 

Se scoate paleta, iar pe 


impri- 


urma lăsată prin 
mare se sapă cu dalta şi 
pila o scobitură lată de 
10—15 mm. Se unge din 
nou conturul cu vopsea, 
se așază pala pe bulon şi 
se apasă pe suprafața vop- 


sită a sablonului. După im- 
primarea vopselei, se faso- 
nează scobitura mai adînc. 
In acest mod continuà pre- 
lucrarea pînă cînd elicea 
se așază exact pe primul 
şablon N,. 

După aceasta, se însuru- 
bează piulita de jos a bulo- 
nului pînă cînd se apropie 
de suprafaţa elicei. Apoi 
se scoate sablonul N, si 
se aşază al doilea şablon 
(Na) cu conturul vopsit, 
repetîndu-se operația de 
ajustare a acestei secţiuni 
de pală. 

Prelucrarea palei conti- 
nuă în acest fel pînă la 
ultima secţiune. După pre- 
lucrarea celor 5 secțiuni 
pe partea inferioară a palei 
se prelucrează suprafața su- 
perioară a aceleiaşi pale, 


folosind în acest scop șa- 
bloanele de sus (fig. T 

Se scoate apoi elicea de 
e scîndura de control și se 
ncepe cioplirea suprafete- 
lor nelucrate dintre vero 
a pi cu rindeaua, dalta, 
pila si smirghel. Prelucra= 
rea finală a palelor tre- 


RE 


buie tăcută cu multă grijă, 
în special marginile din 
față, numite bord de atac, 
trebuie rotunjite, iar cele 
din spate, denumite bord 
de fugă, trebuie ascuţite. 
După terminarea prelucră- 
rii, elicea se acoperă de 
3 ori cu ulei fierbinte de 
in, iar după uscare se dă 
de 3 ori cu vopsea de ulei 
sau cu lac de spirt. 
Dimensiunile elicei eoli- 
ene cu diametrul de 1,2 m 
sînt date în figura 1c. 
Pentru a calcula dimensiu- 
nile elicelor cu diametrul 
mai mare, se împart toate 
valorile din figura 1c cu 
1,2 si se înmulţesc valorile 
obţinute cu diametrul eli- 
cei dorite. Generatorul elec- 
tric al agregatului eolian 
D-1,2 va fi de curent con- 
tinuu (fig. 3), de 100 W, 
cu 900 rot./min., care se 
foloseşte pe maşinile ZIS 
sau GAZ. Pînà la puterea 
de 100 W, generatoarele se 
cuplează direct (fără an- 
grenaj) cu motoarele eoli- 


5o6/on pentru frasarea 
contorului pole! 


ene, întrucit la viteze de 


6—8 m/s elicele bipale 
au turagiile cu puțin mai 
mici ca ale generatoarelor. 

Dacă se urmărește con- 
struirea unui grup electro- 
eolian cu diametrul elicei 
de 3,5 m, înzestrat cu un 
enerator de 1.000 W, cu 
„125 rot./min., care să 
Binoţioneae la viteza vtn- 
tului de 8 m/s, atunci cu- 
plajul dintre elice şi gene- 
rator se realizează prin 
pegrenaje. Conform datelor 
grupului electroeolian so- 
vietic D-8,5, elicea se tn- 
virteşte numai cu 306 
rot./min., iar pentru gene- 
ratorul de 1.000 W trebuie 
1.125 rot./min., deci se 
impune un multiplicator, 
care să ridice numărul de 
turații dat de elice la cel ne- 
cesar generatorului. Acest 
raport de demultiplicare de 
1.125/306 = 3,6 ajută la 
determinarea numărului de 
dinți necesari roţilor de 
angrenaj. Dacă la roata de 
angrenaj aşezată pe axul ge- 
neratorului se iau 12 dinţi, 
atunci la roata de angre- 
naj de pe axul elicei tre- 
buie 12X3,6 dinți. Con- 
structia unui multiplicator 


Valooreo curentelsi 


constituie o problemà mai 
complicatà și trebuie să 
se renunţe la acest pro- 
cedeu dacă nu există ateli- 
ere pentru prelucrare. Agre- 
gatul electroeolian D-4,2 
se situează fie în virtul 
unui suport de susținere, 
care se ancorează. puter- 
nic de sol, fie pe acoperişul 
unei clădiri (fig. 4). În 
figura 5 se pot vedea o 
serie de dimensiuni ale 
grupului eolian D-4,2 cu 
piesele numerotate de la 
1 la 25, a căror specificaţie 
este trecută în tabelul 4. 
Urmărind atit figura 5 cit 
şi tabelul e: seriei se poate 
vedea că distanța de la 
mijlocul stilpului de sus- 
ținere la sfîrgitul cozii este 
de 1.200 mm, iar coada, 
care orientează motorul eo- 
lian perpendicular pe direc- 
tia vîntului, se confectio- 
neazà din oţel moale. Su- 
portul de susţinere a agre- 
gevin electroeolian (mo- 
or eolian plus generator 
electric) se compune din 
suportul 7, stativul 8 şi 
stilpul negli re Supor- 
tul 7 (fig. 5), format în 
artea inferioară dintr-o 
eavă rezistentă, roteşte a 


BORNA 


CARCASA 


scaoe 
/a/oareo cure reti 
creste 


ro 
7 + CARCASA 


Fig 3 


‘finare 
ii fig. 7 — Schema instalaţiei elec- 
i trice a celui mai simplu releu de 
PERI | PENSIA întoarcere a curentului (disjunctor). 
. NILE e» 70-15 1 — are: 2 — poleta releului; 
3 — înfășurarea; 4 — bora 


fig. 6 — Schema de conexiuni și montajul Insta=! 


„rama tabloului; 


NET eolian perpendicu- 
ar pe direcţia vîntului prin 
intermediul stativului 8. 
Stativul 8 este fixat de 
suportul de susținere a 
pe A cu ajutorul co- 
lierului 22. Stilpul de sus- 
tinere propriu-zis trebuie 
să prezinte o înălțime astfel 
ca virful inferior. al palei 
elicei eoliene să fie cu cel 
putin 1,5—2 m mai înalt 
decit cel mai apropiat ob- 
stacol. Poziţia cea mai 
favorabilă a agregatului ar 
fi aceea cind el s-ar găsi 
la 4—5 m înălțime Ai 
de toate obstacolele aflate 
e o rază de 100—150 m. 
Stnipui de susținere trebuie 
agro at circa 1—1,5 m 
pămint si trebuie să 
ab o înălțime de 8—10 m. 
Dacă se dublează fndlti- 
mea de aşezare a motorului 
~ eolian, se obţine o creştere 
= puterii acestuia cu o dată 
Fumätate față de puterea 
i juma După figura 5 se 
oate urmări cum elicea 
bipala (1) roteste genera- 
torul care se leagă de su- 
ortul 9 cu colierul 6. 
uportul 7 constă dintr-o 
ţeavă de 200 mm lungime, 
cu diametrul de 50 mm gi 
un postament din tablà 
de otel sudat la capătul 
evii. Stativul 8, care îm- 
racă pe dinăuntru supor- 
tul 7, se face dintr-o pe 
vă de 1.000 mm lungime 
şi 48 mm diametru exte- 
rior. În acest mod, elicea 
eoliană (motorul eolian) 
poate să se rotească liber 
cu generator cu tot pe 
stativul 8 perpendicular pe 


pentru legătura de generator; 5 — 
borna pentru leqătura cu acumula- 
torul; 6 — înfășurarea serie; 7 — 
lamelà; 8 — contactele releului dis- 


\ 
9 hemo de contanti 
blow podea de sw 
dstribuhe pitt ; | 
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direcția km N ‘in partea 
de sus a stativului, supor- 
tul 7 se roteste pe o garni- 
tură din foi de aramă, 
care micşorează frecarea în 
timpul învirtiriisuportului, 
Legătura electrică între ge- 
nerator si priza fixată pe 
suport se face printr-un 
cordon flexibil care trece 
de la generator prin stativul 
8 şi se termină cu o a. pl 
După un timp de funcţio- 
nare se scoate fișa din 
priză pentru ca firul să se 
dezrăsucească. Oprirea eli- 
cei se face prin frînare cu 
ajutorul frînei de vint 4 
? 21 (fig. 5). Tamburul 
rinei 2 are un diametru de 
100 mm şi este fixat de 
elice cu două buloane 5. 
Sabotul trinei este o scoabă 
îndoită în formă de arc 
si are raza egală cu raza 
circumferinței exterioare a 
tamburului frînei. Aceastà 
scoabă este fixată pe pîr- 
ghia 21 din tablă de oţel 
moale, care cuprinde din 
două părți suportul gene- 
ratorului. 

‘In spatele pirghiei arcui- 
te 21 sint două orificii, în 
unul intră cîrligul arcului 
24, iar în celălalt orificiu 
cirligul de Spscț lana 10. 
Pentru oprirea elicei eoli- 
ene este necesar să se 
tragă cîrligul de trapani 
10 în jos. Cînd arcul „a' 
pătrunde în toată lungi- 
mea orificiului practicat în 
suportul 11, cirligul tre- 
buie întors puţin si apoi 
lăsat liber. În această po- 
ziție, arcul „a“ ţine cîrli- 
gul 10 întins, ceea ce face 


go Limido lei 


n mwm 
alei 


tantate la 0,8 + 1 mm 


Bateria de acumulatoare 
are rolul de a acumula ener- 
gia electrică în zilele cu 
vint si dă energia electrică 
în zilele de calm atmosfe- 
ric, Pentru agregatul elec- 
troeolian D-1,2 se insta- 
lează o baterie de acumula- 
toare de 6 V şi cu o capa- 
citate cit al mare. Dis- 
junctorul (fig. 7) este un 
releu care se montează între 


Tab. 2 — Dimensiunile paletei si ale profilelor unei elice bipale 
de mare turație pentru motorul eolion D-1,2 m 


ca sabotul'să apese discul 
frînei si elicea să nu sero- 
teascA. Restul de piese ne- 
cesare cata i agrega- 
tului eolian sînt specifi- 
cate în tabelul 1, iar vede- 
rea generală a grupului 
D-1, 2 se arată în figura 4. 


INSTALATIA ELECTRICA 
A AGREGATULUI ELEC- 
TROEOLIAN D-1,2 


P artea electrică a grupu- 
lui eolian D-1,2 de 
mică putere constă din ge- 
neratorul electric de 100 

acumulatorul, tabloul pen- 
tru legături i rețeaua elec- 
trică care leagă locul de 
producere a energiei elec- 
trice de locul de consum. 
Generatorul electric debi- 


tează sub o tensiune de 6 V; 


‘în dreapta este redat 
„ma electrică a agregatului. 


generatorul electric si ba- 
teria de acumulatoare. El 
are rolul de a împiedica 
descărcarea acumulatorului 
în bobina generatorului a- 
tunci cînd, din cauza tura- 
fiei o ig? tensiunea gene- 
ratoriilui este mai mică 
decit aceea a acumulato- 
rului.’ Schema electrică a 
agregatului electroeolian 
D-1,2 este dată în figura 6. 
În stinga se observă partea 
din faţă a tabloului de dis- 
tribufie cu aparatele res- 
pective, 
conectat şi cu 3 lămpi elec- 
trice de 10 W fiecare sub o 
tensiune de 6 V. În mijlocul 
figurii 6 se arată cum se 
fac legăturile în spatele 
tabloului de distribuţie, toi 
sche- 


ROŢI ELECTROCAR- 
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REBANDAJĂRI 


Garnituri tehnice de orice fel fără in- 
sertie, după comandă, orice cantități 
execută : 

Cooperativa Chimica” 

Oraşul Stalin 
str. Voroşilov 51, telefon 42-13 
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cu acumulatorul: 


taraje man Da timp =: (RA haz 


204 150 URS 50 

latioi electrice a agregatului electosolian D-12 os ui _- 
1— generatorul electric 100 W si 6 Vi; 2 — © 
acumulator electric; 3 — ampermetru de 0-15 A; 
4 — releul curentului de motoare; 5 — lampa 
de semnalizare 3 W şi 12 V; 6 — sigurante © 
fuzibile: 7 — buton de pornire; 8 — bome 
(diometru 5 mm); 9 — intrerupatorul; 10 — - 


1 — lampă de 10 +15 W 
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Dacă două nave sînt ancorate, pe un rîu 
navigabil, la distanţă nu prea mare una de 
cealaltă,ele au tendinţa vizibilă de a se apropia 
una de cealaltă. La fel, dacă un vapor trece 
la o distanţă destul de mică de un ghețar, 
se simte suficient de puternică tendinţa vasu- 
lui de a se apropia de ghețar, ca şi cînd 
s-ar atrage unul pe celălalt (5). Între cele 
două nave ancorate pe rîu, sau între vapor si 
ghețar pe mare, apa este în mişcare cu viteză 
suficient de mare pentru a crea o depresiune; 
apa din părţi împinge navele spre locul în care 
se creează depresiunea. 

Toată lumea ştie că un vînt foarte puternic 
poate adesea să smulgă acoperișurile caselor 
(6). cm trad acestui fenomen o gàsim tot 
în principiul lui Bernoulli: curentul puternic 
de aer creează în spatele casei o depresiune; 
această zonă de depresiune are — după cum 
am mai văzut — un efect de aspirație, care, 
adăugîndu-se împingerii active a vîntului, 
reuseste sà smulgà acoperisul casei. Trebuie 
remarcat cà vîntul puternic singur nu ar fi 
putut smulge acoperisul casei dacà nu ar fi 
fost ajutat de efectul depresiunii. 

Dacà între un rîu si o baltà se sapà un mie 
canal, apa rîului curgînd cu vitezà suficient 
de mare pentru a crea o scàdere a presiunii 
în dreptul acestui canal, apa din baltà este 
aspiratà, iar balta este secatà (7). 


) 


Omul a construit masini de calcul din cele 
mai perfecţionate, cu ajutorul cărora se pot 
face numeroase operații complexe. Nici una 
din ele nu poate să egaleze creierul omenesc, 
cu posibilităţile sale enorme şi variate. (Vezi 
articolele „Creier si mașină“ şi „Memorii 
magnetice“ publicate în acest număr.) 

Pe copertă sînt figurate schematic căile 
semnalelor ce ajung de la organele de simţ 
la scoarţa creierului. Săgeţile albastre arată 


calea prin care se transmite simţul tactil, și 
anume de la nivelul pielii, trecînd prin mă- 
duva spinării, influxul ajunge la creier. Să- 
getile verzi arată calea văzului, cele galbene 
sînt semnalele auditive. De la creier comen- 
rile motoare (săgețile roșii) ajung la orga- 
nele ce vor efectua mișcările. Cu maro este 
desenat bulbul, partea de creier unde se 
găsesc centrul echilibrului şi parţial centrii 


gustului si ai mirosului. 
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lectricitatea a pătruns în ultimii ani într-un do- 
meniu care părea să ţină de arta manuală—vop- 
sirea mașinilor. Figura bine cunoscută a vopsi- 
torului cu pensula sau cu pistolul pneumatic în 
mînă va dispărea în curînd din atelierele și halele 
marilor uzine constructoare de mașini; locul 
acestuia îl va lua cîmpul electrostatic de înaltă tensiune. 
Pistolul cu aer comprimat poate pulveriza vopseaua, dar nu 
o poate transporta într-un strat uniform și fără pierderi pe piese. 
La vopsirea prin pulverizare pneumatică, 60—70%, din vopsea 
se pierde, sînt necesare cheltuieli mari pentru ventilarea vopsi- 
toriilor. De asemenea, se înregistrează un consum mare de aer 
comprimat și procedeul nu este suficient de productiv, 
De aceea, producția de masă a automobilelor, tractoarelor, 
bicicletelor etc. a ridicat problema introducerii unor procedee 
noi de vopsire mai economice și mai productive. 


CÎMPUL ELECTROSTATIC LA LUCRU 


V opsirea în cîmp electrostatic de înaltă tensiune s-a introdus 
acum cîțiva ani la Uzina de automobile din: Gorki 
{U.R.S.S.). Vopseaua se introduce cu ajutorul pulverizatoarelor 
în spațiul cuprins între un ecran de sîrmă subțire metalică legat 
la polul negativ al unei surse de curent continuu de înaltă ten- 
siune și piesele legate la celălalt pol al sursei de curent (respectiv 
la pămînt), Particulele de vopsea fin pulverizate, nimerind în 
cîmpul electric, se încarcă cu sarcină negativă și se îndreaptă 
spre piesele legate la polul pozitiv (respectiv la pămînt). Deci 
vopseaua e atrasă chiar de piese, la suprafața cărora se depune 
sub forma unui strat de grosime constantă, 

Dar și acest procedeu are unele dezavantaje: pierderi de vop- 
sea de cca. 15—-20% și reglajul dificil al pulverizatoarelor pneu- 
matice. 


PULVERIZAREA ELECTRICĂ 


P roblema a fost rezolvată la Fabrica de biciclete din Harkov 
prin introducerea pulverizatoarelor electromecanice, Prin 
trecerea la pulverizarea electrică s-a redus consumul de vopsea 
cu cca, 40% si s-a mărit productivitatea vopsirii bicicletelor 
de 2—3 ori. Pe coperta alăturată este redată în mod 
schematic instalația de vopsit electric. De ambele părți 
ale conveiorului (1), pe care sînt suspendate piesele care 
trebuie vopsite, se instalează pe suporti oscilanti (10) 
din masă plastică electropulverizatoare (6). Fiecare ele- 
ment de pulverizare se compune dintr-un cap montat 
pe axul rotorului unui motor pneumatic, acționat cu 
aer comprimat trecut în prealabil printr-un epurator 
(4), și are în partea anterioară o piesă în formă de clo- 
pot, de reflector de far de automobil sau de disc plan. 
Electropulverizatoarele se montează la distanță de 300 
mm de piese și la distanță de 1.000 mm întreele. Vop- 
seaua vine pe o conductă din policlorură de vinil (2) de 
la dispozitivul de alimentare (3) la instalația de dozaj 
(5), apoi trece printr-o țeavă introdusă în axul rotorului 


electri 


=, 


di | 


și curge pe pereţii piesei în formă de clopot. Sub acțiunea forte- 
lor centrifuge, vopseaua se răspîndește uniform pe toată supra- 
fața interioară a clopotului, ajunge pe muchia exterioară ascu- 
tità și acolo, datorită efectului corona, se pulverizeazà în parti- 
cule foarte fine. Același efect corona, care la liniile de înaltă 
tensiune provoacă importante pierderi electrice, aci a devenit 
folositor. Un alt rezultat al efectului corona este ionizarea 
intensă a aerului și, datorită acțiunii mecanice a curentului 
de ioni asupra moleculelor de aer, apare un așa-numit „vînt 
electric", care mînă particulele de vopsea spre piesă (7). Ele- 
mentele de pulverizare se leagă la catodul unei surse de 
curent de 60—I10 kV, iar conveiorul se leagă la pămînt, 
Tensiunea necesară se realizează cu ajutorul unui -aparataj 
special, al unui transformator de înaltă tensiune (8) și al 
unui kenotron (9). Comanda instalaţiei se execută de la un pupi- 
tru de comandă (ll). 

Piesele se deplasează cu o viteză de cca, 1,8 m/minut, iar fie- 
care pulverizator primește cca. 20 g de vopsea pe minut. După 
vopsire, piesele trec în uscătorul cu raze infraroșii, de unde ies 
după 10—12 minute gata uscate. 

Vopsirea electrică s-a introdus în numeroase uzine de automo- 
bile, cu efect deosebit de bun asupra calității și prețului de cost. 
De pildă, la Uzina de automobile de mic litraj din Moscova, 
prin introducerea vopsirii electrice a discurilor roţilor automo- 
bilului ,,Moskvici", s-a realizat o economie de vopsea de 40%. 
Investiţiile făcute pentru o asemenea instalație s-au amortizat 
în două luni de funcționare. 


VOPSIREA ELECTRICĂ A LEMNULUI 


e poate oare vopsi lemnul în cîmp electrostatic? 
La vopsirea electrică, piesa care se vopsește constituie un 
electrod, iar pulverizatoarele de vopsea — celălalt electrod. Dar 
știm că lemnul nu poate sluji drept electrod. Aceasta nu consti- 
tuie însă o piedică pentru specialiștii din Lvov (U.R.S.S,). 
Vopsirea se poate face cu ajutorul unor ecrane speciale din plăci” 
metalice, rețea sau sîrmă care joacă rolul de electrozi (vezi 
coperta alăturată, schema A). Piesele de lemn (|) trec suspendate 
de un conveior prin cîmpul electrostatic format în cameră (2) 
de către acești electrozi speciali (3) și pulverizatoare (4). Curen- 
tul de înaltă tensiune vine la pulverizatoare, care sînt legate la 
catod, Yopseaua pulverizată în cîmpul electrostatic se încarcă 
electric și se îndreaptă pe liniile de forță spre electrozii supli- 
mentari. În drumul ei întîlnește piesele de lemn si se depune 
pe suprafața lor. 
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a prima vedere s-ar părea că problema 

modului în care se înmulțesc virusu- 

rile în celule prezintă o importanţă 
pur teoretică și că rezolvarea ei nu ar avea 
drept scop decît să satisfacă acea veșnică 
sete de cunoaștere a omului care vrea să 
descopere și să pătrundă tainele naturii. 
Dar realitatea este alta. Cunoașterea tutu- 
ror cauzelor și a proceselor care duc la 
contaminarea celulelor cu virusuri, la 
înmulțirea acestora în celule are, incon- 
testabil, o importanţă deosebită și pentru 
practica biologiei moderne. S-ar putea ca 
acest studiu să ne arate o cale pentru evi- 
tarea  infectării celulelor. 

Virusul gripei prezintă — cu toate 
dimensiunile sale neglijabile —o com- 
poziţie chimică complicată. El conţine 
(în stare uscată) 60—70% proteine, 20— 
30%, lipoide, 5% zahăr si 1% acizi ribonu- 
cleici. 

Pe suprafața virusului se găsește proteina 
denumită  hemoglutinină. Această sub- 


stantà are proprietatea să aglomereze globu- 
lele roșii din sînge, de unde îi derivă, de 
altfel, si numele. De hemoglutinină sînt 


ÎN CELULE 


strîns legați fermentii virotici, 
care fac posibilă pătrunderea 
virusurilor în celule prin dizol- 
varea membranei care se gă- 
seste la suprafața celulelor. 
Cînd virusul — după ce s-a 
înmulțit — părăsește celula, tot 
enzimele sînt cele care-i facilitează des- 
prinderea de pe suprafața celulei. 

Un alt component al virusului gripei 
este nucleoproteina, care se găsește mai 
adînc în interiorul virusului. 

Omul se îmbolnăvește de gripă dacă 
aspiră virusul împreună cu aerul infectat 
cu picăturile de salivă împrăștiate de tusea 
bolnavilor. Virusul pătrunde în aparatul 
respirator si*se fixează pe suprafeţele ce- 


y lulelor traheei. Enzimele sale descompun 


învelișul celulelor și virusul, în întregime 
sau partial, pătrunde în interiorul celulelor. 
Dacă virusul nu s-a descompus în elemen- 
tele sale componente înainte de a intra în 
celulă, acest lucru se va întîmpla imediat 
după intrarea în celulă, Procesul de ade- 
rare a virusului la peretele celulei, dizol- 
varea învelișului celulei pe care s-a fixat, 
poate dura o oră, 

Ce se întîmplă mai departe 
cu virusul — respectiv. cu com- 
ponentii acestuia? 

Deocamdată nu putem răs- 


Schema structurii virusului gripal 
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punde exact la această întrebare. Cert 
este că după două ore de la infectare 
putem să constatăm prezența nucleopro- 


teinei virusului, iar după alte două ore 
și prezența hemoglutininei în interiorul 
celulei. 

Demonstrarea existenţei acestor particule 
și urmărirea formării lor au fost posibile 
prin metodele moderne cu ajutorul izo- 
topilor radioactivi și al materiilor fluores- 
cente. 

Acidul ribonucleic al virusului pătrunde 
în nucleu și ajunge la acele mecanisme care 
dirijează producerea proteinelor în celulă 
și le obligă ca, în locul proteinelor proprii 
produse de celulă în mod obișnuit, să 
înceapă să producă altele caracteristice 
virusului. În altă parte a celulei se formează 
un alt component de bază al virusului, 
hemoglutinina, Cei doi componenți, nucleo- 
proteina și hemoglutinina, se combină și 
sînt completati cu substanțele  grăsoase 
și Zaharurile produse în mod obișnuit de 
celula în care s-au dezvoltat. Se formează 
astfel un număr mare de virusuri care 
sînt pe urmă eliminate în mediul încon- 
jurător, 


Cu toate că în procesul de înmulțire a 
virusului gripei există încă multe elemente 


neclare, este cert că modul de înmulțire a 


virusurilor diferă fundamental de modul 
de înmulțire a bacteriilor, care se înmul- 
tesc prin simpla divizare, 

Din momentul infectării celulei cu un 
singur virus pînă la formarea unui număr 
de 10—100 de particule virotice în interi- 
orul celulei infectate se scurg cîteva ore. 
În cazul vi-usului gripei de tipul A este 
nevoie de cca, 5—6 ore, iar în cazul tipu- 
lui B sînt necesare cca, 6—8 ore. În felul 
acesta decurge un ciclu de înmulțire. S-a 


observat că în mediul experimental, cum . 


ar fi organismul unui animal de experiență, 
infecția nu se termină cu un singur ciclu. 
Virusurileeli iminate deprima celulă pătrund 


în interiorul celulelor vecine, unde ` se 


înmulțesc. În felul acesta ia naștere. al 


doilea ciclu, apoi al treilea ‘si așa mai 


departe: O: adevărată infecţie „în lânţ“. E 
la pătrunderea ` 
virusuritor producînd anticorpii specifici + 


Organismul acționează 
care nimicesc virusurile. Numărul de ci- 
cluri care pot avea loc depinde de capaci- 
tatea naturali de apàrare a organismului, 
de numărul si de proprietăţile virusurilor 
care au pătruns în organism, precum si de 
anticorpii formaţi. 

Ritmul de înmulţire a; virusurilor este 
foarte rapid. Dintr-un număr initial de 
cca. 200 de particule virotice, după 48 de 
ore, pot să se formeze peste 10.000.000. 

În cursul adaptării virusului la un mediu 
nou (de exemplu trecerea de la om la şoa- 
rece) este posibil ca el să-și modifice capa- 


Secţiune prin membrana unui embrion de găină infec- 
tot cu virusul gripei la 48 de ore de la introducerea 


virusului 


| Citatea de. înmulțire, în așa fel ca ea să 


devină mai rapidă decît aceea, ‘care a avut. 

loc în mediul’ precedent., i "È 
Celulele ` în ‘care, se” 'dezvoltă virusul, ` 

de exemplu Un:Sodrece 'imunizat.la, virusul 


gripei pot exercita ò influenţă: attt:de: pu: 


_ternică asupra” virusului, încît virusul” nou 4 


format va fi foarte diferit de cel iniţial. 


„ Acest fapt — confirmat pe cale experi- ` 


mentală — prezintă o importanță foarte: 
mare din punct de vedere practic. Această 


"variabilitate mare a virusurilor poate fi 


una din cauzele pentru care virusurile pot 
provoca apariția epidemiilor chiar între 
oamenii imunizati în prealabil. 

infectarea simultană a celulelor cu două 
virusuri cu proprietăți diferite poate duce la 


apariția unui virus care să prezinte pro- 


- prietàtile ambelor virusuri inițiale sau ale 


altor virusuri care de astă-dată nu mai sînt 
infecțioase. 

Infectarea consecutivă a unei celule cu 
două virusuri poate face ca cel de-al doilea 
virus care a ajuns în organism mai 
tîrziu să nu se mai înmulțească.. 
Aci este vorba de așa-numita in- 
terferentà care este provocată — în 
cazul gripei — de anticorpi care 
împiedică înmulțirea celui de-al 
doilea virus. Acest lucru se în- 
timplă în cazul virusurilor supuse 
într-o anumită măsură la acțiunea 
razelor ultraviolete. 

Exemplele de transformări de- 
scrise pe care le suferă virusul 
gripei prezintă nu numai o impor- 
tantà teoretică, ci si o importanti 
practică, 

Ajungem la concluzia bine cu- 
noscutà că este necesar să cunoag- - 
tem tainele naturii în ansamblu și 
în amănunte, ca să putem influența 
procesele biologice în folosul omu- 
lui, pentru apărarea sănătăţii lui și 
a tuturor fiinţelor vii. 


ocsul, una din principalele 
materii prime necesare produ- 
cerii fontei, se fabrică în tara 
noastră pe baza unei tehnologii noi, 
aplicată la Uzina cocsochimică de 
la Hunedoara. 

Această tehnologie, impusă de 
rezervele noastre reduse de cărbune 
cocsificabil (huilă de cocs), se ba- 
zează pe folosirea cărbunilor din 
vestul bazinului carbonifer din Valea 
Jiului — huile de gaz. Huilele de 
gaz ar da un cocs cu slabă rezistenţă 
mecanică, însă amestecarea lor cu 
semicocsul fabricat din cărbunii din 
estul aceluiaşi bazin carbonifer duce 
la obţinerea unui cocs cu o rezistenţă 
corespunzătoare folosirii lui în fur- 
nale. Astfel tehnologia fabricării 
cocsului la noi a necesitat dezvol- 
tarea şi a unei uzine anexe pentru 
fabricarea semicocsului. 


CE ESTE SEMICOCSIFICA REA 
SAU SEMICARBONIZAREA ? 


C ocsificarea constituie procesul de 
degazare a cărbunilor în absen- 
ta aerului, la temperatura de cca. 


Cele două metode de semicocsi- 


Fig. 1 — 


ficare: 1 — Cuptoare cu încălzire externă; 
2 — Cuptoare cu încălzire internă 


1,0000 C, iar semicocsificarea repre- 
zintă același proces la o temperatu- 
ră de numai 500—600°C. 
Încălzirea la temperatura de 500 
—600°C a cărbunilor, semicarboni- 
zarea, duce la descompunerea ter- 
mică a masei organice a cărbunilor, 
rezultind gaze, vapori de gudron 
şi reziduul solid — semicocsul. 
Pentru unele țări (Germania), sco- 
pul principal al semicarbonizării 


este obținerea gudronului — sursă 
de Sariurăuți si uleiuri lubrifiante, 
iar pentru alte ţări, semicocsul este 
utilizat atit în scopuri energetice, 
drept combustibil casnic si indus- 
trial, cît si în procese tehnologice. 

La noi scopul principal al semi- 
cocsificării este legat de fabricarea 
semicocsului ca o primă etapă în pro- 
ducerea cocsului din cărbuni necocsi- 
ficabili, dar nu trebuie neglijată nici 
valorificarea complexă din punct 
de vedere energochimic. : 

Din gaze, dupà degudronarea lor, 
se separà benzinele si sulful, apoi 
acestea sînt folosite în scopuri ener- 
getice. 

Din gudron rezultà: benzine, ule- 
iuri, combustibil Diesel, parafinà, 
fenoli etc. 


INSTALAȚII DE SEMICOCSI- 
FICARE 


aÑ font de bază al unei insta- 
ații de semicocsificare de care 
în principiu depinde succesul proce- 
sului de fabricatie si în care are loc 
procesul de producţie propriu-zis este 
cuptorul de semicocsificare. 
Alegerea tipului cuptorului de 
semicocsificare, legat de specificul 
local al fiecărei țări, este conditio- 
natà de felul materiei prime, granu- 
lometrie, tendinţă de aglomerare etc., 
de considerente economice: randa- 
ment maxim în gudron de calitate, 
semicocs de calitate uniformă si 
necesitatea de investiţii reduse la o 
productivitate ridicată. Cuptorul 
trebuie să asigure uniformitatea 


Eforturile muncitorilor, tehnicienilor şi inginerilor 
din industria siderurgică 
metal: fontă, oţel și laminate sînt sprijinite de munca 
cercetătorilor, proiectantilor si constructorilor, care 
realizează noi instalaţii si utilaje perfecţionate, cu 
o tehnologie cit mai modernă, 
ridicată gi cu un preț de cost al producţiei scăzut. 

O astfel de instalaţie este şi uzina de semicocs în 
construcţie la Uzinele „Victoria“-Calan, 
prime cuptoare de semicocsificare în pat, fluidizat 
(carbofluid) au intrat în funcţiune şi care repre- 
zintă o frumoasă realizare a tehnicii rominesti. 


de a da patriei cit mai mult 


cu productivitate 


ale cărei 
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încălzirii masei de cărbune la un 
consum minim de căldură. 

Există două categorii mari de 
cuptoare după modul de furnizare a 
căldurii necesare procesului de semi- 
cocsificare. 

La cuptoarele cu încălzire externă 
(de obicei cu strat subţire de căr- 
bune), transmisia de căldură se face 
prin pereţii cuptorului, iar la cup- 
toarele cu încălzire internă aceasta 
se face cu agenţi purtători de căl- 
dură (de obicei gaze) ce străbat prin 
interspatiile masei de cărbune. 

Cuptoarele cu încălzire externă în 
care se pot prelucra granulatii fine, 
fără tendinţă de aglutinare, au ajuns 
la capătul dezvoltării lor tehnice, 
fiind limitate de productivitatea 
redusă, investiţii mari şi exploatare 
greoaie. : 

Cuptoarele cu încălzire internă, 
datorită productivităţii mari, con- 
structiei simple şi robuste, cit şi in- 
vestitiilor reduse, par să rezolve pro- 
blema semicocsificării, însă devin 
impracticabile în cazul cărbunilor 
pulverulenti sau cu tendinţă de aglu- 
tinare, impunînd o pregătire atentă 
a materiei prime, respectiv îndepăr- 
tarea prafului si folosirea unei gra- 
nulații cît mai omogene. 

Prelucrarea cărbunilor pulveru- 
lenti si cu tendință de aglomerare, 
caracteristici care limitează aplica- 
rea - încălzirii interioare, poate fi 


Fig. 2 — Fozele [luidizării: a — strat fix; 

b — curent slab; c — liniştită; d — turbu- 

lentă; e — clocotire; f — canalizare; g — 
pistonore; h — transport pneumatic 
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cuptorului de semicocsi- 
ficare în pot fluidizat 
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complet rezolvatà prin tehnica stra- 
tului fluidizat. 


CE ESTE FLUIDIZA REA? 


În procesul fluidizării se realizează 
un contact direct între substanţe 
solide pulverizate si un fluid (gaz 
sau lichid), substanța solidă fiind 


menținută în timpul procesului 
într-o PISTA TE miscare de cu- 
rentul fluid. 


Folosirea de solide fin dispersate 
duce la mărirea suprafeţei de con- 
tact între solid si fluid, respectiv la 
micșorarea rezistenţei opuse schim- 
bului de materie sau căldură între 
cele două faze (solid-fluid), realizîn- 
du-se viteze de reacţie mari și coe- 
ficienti de transfer de căldură ridi- 
cati. 

În acest proces, schimbul de 
căldură este aproape instantaneu. 
Avantajele fluidizării constau în 
posibilitatea de a manipula solidul 
cu uşurinţa unui lichid şi în menţi- 
nerea unei temperaturi constante 
prin stabilirea unui raport între 
cantitatea de solid 
introdus si agen- 
tul de fluidizare. 
Toate acestea per- 
mit o mecanizare 
si automatizare 
totală a procesu- 
lui. 

lată pe scurt 
cum se produce 
fluidizarea: tubul 
vertical de sticlă 
din figura 2 este 

revăzut la partea 
inferioară cu o sită 
pe care se găseşte 
un strat de parti- 
cule solide. 

Dacă prin stra- 
tul de particule 


Fig. 4 — Instalaţie de semicocsificate in pot 
fluidizat (corbofluid). Bateria cu 3 cuptoare 
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solide se trece un curent de 
fluid inert — agentul de flui- 
dizare — , sistemul trece prin- 
tr-o serie de faze pe măsură 
ce viteza agentului de fluidizare 
creste (fig. 2 de la a la h). 

La viteze mici, agentul de fluidi- 
zare trece printre particulele de 
solid fără să provoace o deplasare 
relativă a acestora (a). 

Cu creşterea vitezei agentului de 
fluidizare stratul începe să se umfle 
— să expandeze — pînă cînd parti- 
culele nu se mai sprijină între ele, 
fiind kiisu de curentul de gaz 
ae spală suprafața particulelor 
Fără a fi agitate violent, parti- 
culele au o oarecare libertate de 
mișcare între ele, vibrind în jurul 
poziţiei lor medii. În această fază, 
stratul se găseşte în fluidizare liniş- 
tită (c) şi se comportă ca un lichid: 
curge dintr-un vas în altul, exercită 
o presiune hidrostatică şi are o su- 
praiață netă de separare de faza de 
deasupra. 

O creştere a vitezei agentului de 
fluidizare duce la o agitare violentă 
a particulelor, stratul fluidizat ca- 

ătă întăţişarea unui lichid în „fier- 

ere“, oată suprafața stratului 

vibrează puternic, „fierbe“ (d), gra- 
nulele sînt proiectate în sus, pen- 
tru a reveni din nou în strat. În 
această fază, stratul se găseşte în 
fluidizare turbulentă. 

În cazul cînd substanța solidă se 
compune din particule de dimensiuni 
foarte variate, primele care încep 
să se ridice sînt particulele ușoare, 
care formează astfel deasupra stra- 
tului o fază de suspensie dispersă 


spre deosebire de faza densă din - 


strat. 

În cazul cînd fluidul găsește în 
masa solidă un drum cu rezistenţă 
mai mică, el străpunge patul, restul 
patului fiind străbătut de un debit 
de fluid din ce în ce mai redus (f), 
fenomenul se numeşte canalizare. 

Dacă înălțimea stratului fix e 
mult mai mare decit diametrul 
tubului, bulele de fluid se pot uni 
(g), umplind întreaga secţiune a 


tubului, care astfel este străbătut 
de straturi succesive de fluid şi solid 
si, ca urmare a acestui efect numit 
pistonare, solidul poate fi scos din 
tub. 

Mărind în continuare viteza agen- 


tului de fluidizare, limita de sepa- 
rare între faza densă si faza de sus- 
pensie dispersă devine tot mai papig 
conturată, pînă cînd, în cele din 
urmă, stratul trece în întregime în 
faza de suspensie dispersă, care se 
evacuează concomitent prin partea 
superioară a tubului (h), întreg pro- 
cesul de fluidizare transformîndu-se 
într-un proces de transport pneu- 
matic. 

Pe scară industrială, fn diverse 
domenii, se foloseste cu precădere 
fluidizarea turbulentă. 

În domeniul prelucrării cărbu- 
nilor, tehnica fluidizării ia o largă 
ràspîndire: uscarea, gazeificarea, 
arderea si semicarbonizarea sînt 
aplicaţii curente ale acestei tehnici 
noi. 


SEMICOCSIFICAREA IN 
R.P.R. 


entru semicocsificarea cărbunilor 

din estul bazinului carbonifer din 
Valea Jiului, mărunți, cu tendinţă 
de aglutinare, a fost folosit în trecut 
cuptorul Ab-der-Halden. 

Cuptorul se compune dintr-o zonă 
de uscare si o zonă de semicocsificare 
izolate între ele. În cele două zone 
se află cite o vatră metalică fixată 
pe axul cuptorului care se roteşte. 

Cărbunele este introdus cu ajuto- 
rul unui melc la marginea vetrei 
din zona de uscare şi este dirijat 
către centru de o serie de raclete 
fixe, uscîndu-se în contact direct cu 
gazele arse. Cărbunele uscat, trecut 
pe vatra de jos, este împins de la 
centru spre periferie, semicocsificîn- 
du-se în contact indirect cu gazele 
arse din focarul de sub vatră. Semi- 
cocsul este evacuat pe o masă de 
dozare şi trece apoi la un melc trans- 

ortor, la elevator şi la siloz. 

aporii de apă și gazele arse din 
prima zonă se evacuează în atmo- 
sferă prin intermediul unui coş. 

Gazele şi vaporii de gudron trec 
mai departe în instalaţia de captare. 

Cuptoarele Ab-der-Halden in- 
stalate la Petrila si Calan nu dau 
satisfacţie, în comparaţie cu pro- 
cedeele moderne, exploatarea lor 
fiind greoaie, cheltuielile de între- 
(ing aie (în special datorită 
aptului că au piese mobile la tem- 


(Continuare în pag. 26) 
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Tn partea de sud-est a țării noastre, la aproape scrl 
latitudine cu Venetia, Coasta de Azur, lalta si Soci, va- 
lurile Mării Negre scaldă țărmul romînesc pe o lungime de 

245 km. 

Aceste tirmuri, cu plaje aurii, cu clădiri albe, răsărite din 
verdele parcurilor, îmbină sub mîngîierea caldă a soarelui 
atmosfera de vibrantă tinerețe a așezărilor maritime moderne 
cu tulburătoarea poezie a străvechiului pămînt dobrogean. 

Încă cu mult înainte de înflorirea coloniilor grecești pe malu- 
rile Pontului Euxin — Marea Ospitalieră, cu era denumită în 
vechime —, Dobrogea era locuită de o populație geto-dacă, 
ale cărei sălașuri s-au.găsit în straturile arheologice de la Baba- 
dag, Histria, Cernavodă etc. Printre geto-daci, scitii fsi fac 
apariția în veacul al Vi-lea î.e.n. si sînt asimilați de ei. De la 
aceste populații contopite ne-au rămas numeroase urme: un 
tezaur descoperit la Medgidia, altul la Agighiol, vase, arme și 
morminte, i 

Bogăția locului atrage, începînd din veacul al Vil-lea î.e.n., 
pe greci, care înființează colonii, ca Tomis (Constanța), Histria, 

Calatis (Mangalia), Axipolis (Cernavodă). Ei aduc arme, ulei, 
vih, giuvaeruri, ţesături, iar vasele lor pleacă încărcate cu cereale, 
miere, vite și sclavi. 

În veacul | î.e.n., aceste înfloritoare colonii grecești sînt 
atacate și definitiv supuse de romani, care, pentru a-și apăra 
cuceririle, ridică puternice „castrum“, 

Cu toate migrațiile popoarelor care, în drumul lor spre 
Imperiul bizantin, treceau pe pămîntul dobrogean, ne-au rămas 

* nenumărate urme ale civilizației grecești si romane. La Histria 

(40 km de Constanţa), pe care arheologii o dezgroapă din nisipul 

milenar, s-a aflat pînă acum un templu al“Afroditei, terme 

împodobite cu frumoase mozaicuri, forumul, case etc. Asemenea 

săpături sînt întreprinse în numeroase locuri pe litoral, iar 

prețioase obiecte sînt expuse în Muzeele arheologice din Con- 
stanta, Histria și Vasile Roaită. 
* 

A ceeasi neîntreruptă tălăzuire de ape albastre expiră 

*a=4 1 pe țărmurile bătrînului Pont Euxin ca și acum mii 

de ani, Însă o nouă primăvară, mai strălucitoare ca oricînd, 
a cuprins în anii noștri aceste locuri. 

Pretutindeni întîlnesti atenția acordată 
pentru dezvoltarea armonioasă a marilor 
construcții de pe litoral, întîlnesti mani- 
festări ale grijii pe care partidul și guvernul 
nostru o poartă celor ce muncesc, 

Pe baza hotărtrilor partidului si gu- 
vernului nostru are loc o largă acţiune 

de dezvoltare a vechilor stațiuni. Mari- 
narii zăresc noaptea din larg, de la zeci 


< 


fluorescente 
palatelor răsărite ca din pimî sa s 
Mamaia, Eforie, Vasi itä Techirghiol își profileaza 


construcțiile în linii drepte: hoteluri elegante, case de 
odihnă, sanatorii moderne. 

Constanţa, în mijlocul lor, păstrează urmele trecutului 
și este în același timp un oraș portuar modern, în plină dezvol- 
tare. Vile și clădiri noi, case în stil oriental, edificii masive, 
turle de biserici alături de moschei, — iată stilul pitoresc al 
Constanţei. Orașul are un mare teatru de stat, recent inaugurat, 
un teatru liric, un mare muzeu regional cu frumoase colecţii, 
hoteluri confortabile, un institut de cercetări piscicole, un palat 
al culturii, un frumos stadion construit de curînd din blocuri 
de piatră albă, cu o capacitate de 25.000 de locuri, un acvariu 
nou cuprinzind flora și fauna Mării Negre, Printre cele mai 
frumoase monumente ale orașului sînt: bustul marelui poet 
romîn Mihail Eminescu, care a cîntat marea în versuri nemuri- 
toare, și monumentul poetului roman Publius Ovidiu, care a 
trăit în secolul | e. n. la Tomis, unde și-a scris celebrele „Tristii“ 
și „Epistole”. Primul este executat de sculptorul romîn O. Han, 
iar al doilea de sculptorul italian Ettore Ferrari. 


* 


U n scriitor a spus despre Eforie că s-a născut parcă, la 
fel ca frumoasa Afrodita, din spuma albă a mării. Si, într-a- 
devăr, vechea și mica Eforie s-a transformat în ultimii 2 ani într-un 
fermecător loc de odihnă prețios omagiu adus constructorilor 
socialismului. 

În locul falezei vechi serpuiesc parale! cu țărmul două faleze 
la niveluri diferite, străjuite de un șirag de vile ca adevărate 
giuvaeruri arhitectonice. În al doilea plan, marile blocuri noi 
constituie hoteluri si case de odihnă. Un uriaș restaurant — 
„palatul de cristal‘ — este o construcţie din 80% sticlă si 
20% beton, cu interioare ultraelegante. Două sanatorii cu insta- 
lati dintre cele mai moderne din Europa, toate cu vedere la 
mare si împrejmuite de parcuri cu o mare bogăție de flori. 
Însă ceea ce dă deosebit preț acestei stațiuni este prezența lacu- 
lui Techirghiol, cu apă sărată și nămol radioactiv, cu mari 
proprietăți curative. 


* 


Î n sezonul 1959, stațiunea Mamaia, așezată pe o limbă de 
pămînt între mare și lacul Siutghiol, cu apă dulce, urmează 


să întreacă în frumusețe și eleganță stațiunea Eforie. Pe lîngă 
hotelurile „Internaţional“, „Albatros“ și „lalta”, pe plaja imensă 
a Mamaiei,. Oficiul national de turism „Carpaţi“ a început 


construirea a două mari complexe turistice, cu o capacitate 
de 3.500 de locuri, din care 1.500 vor fi date în folosinţă la înce- 
putul sezonului din anul acesta, Un cinematograf și un teatru 
în aer liber, o bază nautică pe lacul Siutghiol, cu variate tipuri 
de ambarcatii, două uriașe restaurante cu terase spre mare, 


alei, parcuri și peluze, — iată o imagine a Mamaiei în vara 
anului 1959, cînd va deveni o staţiune internaţională model, 
+ 


V asile Roaită, așezată la 15 km sud de Constanta, este cea mai 
întinsă si pitorească dintre stațiunile maritime, cu faleza 
ei înaltă dominînd marea și cu vilele și casele de odihnă rivali- 
- zînd între ele ca farmec. Lacul Techirghiol, care o mărginește 
spre vest, îi mărește valoarea si o face un excelent loc de cură. 
La Vasile Roaită funcționează sanatorii, instalaţii de hidro- 
terapie și aplicaţii cu nămol. 


* 


R eputatia statiunilor de pe litoralul fomtnesc se datorește în 
primul rînd orientării plajelor spre răsărit, fapt care activează 
radiaţiile ultraviolete prin ràsfrîngerea lor în imensa oglindă 
a mării, Din toată Europa, numai coastele de răsărit ale Italiei 
se bucură de o orientare similară, restul plajelor din Italia, 
Franța și Germania fiind orientate spre apus, nord si sud. 

În aceste stațiuni își petrec vacanţa anual sute de mii de oa- 
meni ai muncii, dornici de destindere și sănătate, cărora statul 
democrat-popular le-a creat condiții optime pentru odihnă. 

Au apus pentru totdeauna timpurile cînd în staţiunile de 
pe litoral, ca și în celelalte stațiuni balneoclimaterice din țară, 
nu întîlneai decît pe aceia care huzureau pe spinarea poporului 
— fabricanți și moșieri. 

În 1958 s-a cheltuit numai din fondurile asigurărilor 
sociale suma de 248.000.000 lei, din care s-au acoperit chel- 
tuielile pentru trimiterea la odihnă a unui număr de 
cca, 228.000 de salariati și 73.200 de pionieri și școlari. Un număr 
din ce în ce mai mare îl formează turiștii străini. Astfel, numai 
la Mamaia și Eforie și-au petrecut vacanţa în vara anului 1958 
un număr de 10.000 de oameni din R. Cehoslovacă, fără a mai 
vorbi de turiștii din R. D. Germană, R. P. Ungară, Uniunea 
Sovietică, S.U.A. etc. 

Factorii terapeutici, ca și condițiile de climă, sol, vegetație 
etc., sînt aproximativ aceiași pentru toate stațiunile menţionate. 

Spre deosebire de climatul aspru de pe coastele Mărilor Mînecii, 
Nordului și Balticii, care nu se recomandă persoanelor ner- 
voase, debile, reumatice și copiilor, precum și spre deosebire 
de Adriatică și Mediterană, calde și deprimante în zilele arzătoare 
de vară, Marea Neagră se bucură de un climat dulce și tonic, 
fără să fie prea excitant. Temperatura medie a sezonului iunie- 
iulie-august este de 25° C, 

O influență binefăcătoare asupra organismului o are si presiu- 
nea atmosferică ridicată. Pe litoralul romînesc, maxima este 
de 763,9 mm „iar minima de 757,7 mm, ceea ce asigură o intensă 
oxigenare a sîngelui. 

Dintre toate elementele care constituie factorii curativi, 


marea este cel mai însemnat. Gradul de 
mineralizare al Mării Negre este redus 
față de alte mări, 15,49 g la litru. Apa 
Mării Negre conține cloruri, bromuri, 
sulfați, bicarbonati de sodiu, de potasiu, 
de magneziu, calciu și foarte mici cantități 
de ioduri. 

Un alt factor de mare importanță în 
stațiunile Eforie, Vasile Roaită și Techir- 
ghiol îl constituie lacul sărat, cu nămol 
radioactiv. Salinitatea apei este de 7 ori mai mare ca cea a 
Mării Negre. Nămolul, de origine vegetală și animală, este 
bogat în substanţe minerale și hormonale de mare valoare tera- 
peutică. Aceste substanţe nu se prezintă sub forma moartă a me- 
dicamentelor din borcane. Unele dintre ele sînt ionizate, altele 
sînt în stare nativă, posedînd o mare energie, ceea ce explică 
eficacitatea lor. În apa și nămolul vegetalo-mineral al ghio- 
lului se produc tot timpul nenumărate transformări, oxidări, 
reductii cu degajări de gaze, cu producție de hormoni, de vi- 
tamine, de energie electrică și de emanatii radioactive. Această 
energie se transmite organismelor slăbite și lipsite de vitalitate. 


Cura heliomarină se recomandă atît copiilor, cît și adulţilor .. 


sănătoși pentru călirea organismului, precum și în cazuri de 


debilitate, limfatism, surmenaj, tuberculoze extrapulmonare,® 


neùrastenie, scrofuloze etc. 

Băile de ghiol și aplicaţiile cu nămol sînt indicate în tratarea 
afecțiunilor reumatismale și ale aparatului locomotor, a artri- 
telor, a bolilor ginecologice, a diferitelor forme de tuber- 
culoză extrapulmonară, sechelele postraumatice și ale polio- 
mielitei, osteomielite cronice etc. 


* 


nstitutul central pentru sistematizarea orașelor si regiu- 


nilor (I.C.5.0.R.) a studiat în ultimii ani planul general de — 


sistematizare a litoralului Mării Negre, cu o detaliere mai 
mare a primei zone de dezvoltare, și anume aceea cuprinsă 
între Capul Midia și Capul Tuzla. 

În viitor, stațiunile vor avea un caracter deosebit; Costinești 
și Agigea vor fi destinate exclusiv copiilor și tineretului, cu 
construcții de tabere și colonii; Vasile Roaită, Eforie și Techirghiol 
se vor uni și, beneficiind de prezența ghiolului, vor forma un 
mare ansamblu pentru odihnă, și mai ales pentru tratamente 
preventive și curative, cu construcții de case de odihnă, sana- 
torii și dotări medicale; Mamaia este destinată exclusiv odihnei, 
recreării și sporturilor şi se va extinde pînă la Capul Midia, 
urmînd să devină o stațiune internațională model. 

„Perlele Mării Negre” — cum sînt denumite aceste stațiuni 
— se vor dezvolta an de an, si tot mai multi oameni ai muncii 
— constructori ai socialismului în patria noastră — își vor 
petrece concediul în condiţii la care nici nu puteau visa în trecut. 


Vedere din Eforie. In ultimii ani s-au ridicat pe litoral numeroase 
construcţii în care îşi petrec concediul oamenii muncii din R.P.R. si 
de peste hotare 


ulti ani la rînd țăranii japonezi 
priveau cu teamă la plantațiile 


lor de orez, unde apărea acea boală 
îngrozitoare, cînd unele tulpine de 
orez creșteau pînă la o mare înàlfi- 
me, și apoi se distrugeau. Aceasta 
s-a observat nu numai în Japonia. 

Boala, care bîntuia cîmpiile Japo- 
niei, Taivanului si alte regiuni din 
Extremul Orient, a luat în sfîrșit 
asemenea proporții, că au început 
să se intereseze de ea oamenii de 
știință japonezi. După cercetări în- 
delungate ei au descoperit cauza 
acestei boli stranii. Aceasta s-a pe- 
trecut cu circa 80 de ani în urmă. 
Dar numai în ultimii ani s-a putut 
stabili mecanismul exact al acestei 
apariții şi componența chimică a 
substanței, care determina o boală 
atît de stranie a plantelor. Această 
substanță era produsul unei ciuperci 
vii numită ,,Gibberella tujicuroi“ gi 
de la aceasta a primit denumirea 
„giberelin“ sau „acidul giberelinie“, 

O dată cu descoperirea bolii, oa- 
menti de știință au pus la îndemîna 
plantatorilor de orez si mijloacele de 
Auptă cu această boală. Dar nu s-au 
mărginit la aceasta. A apărut ime- 
diat o problemă cu totul nouă. Nu se 
poate oare transforma acest acid 
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într-o substanță folositoare omului? 
Nu se poste oare folosi acea pro- 
prietate a giberelinelor — de a ac- 
celera creşterea celulelor plantelor 
— pentru ridicarea productivității 
culturilor agricole sau pentru crea- 
rea altor calități folositoare plan- 
telor? 

În ultimii ani, această problemă 
interesează pe oamenii de știință 
din diferite țări. 

Colectivele lucrătorilor catedrei 
Facultăţii de biologie a Universităţii 
de stat din Moscova, precum gi ai 
Institutului de microbiologie al Aca- 
demiei de Ştiinţe a U.R.8.$., sub 
conducerea lui N.A. Krasilnikov, 
membru corespondent al Academiei 
de ştiinţe a U.R.S.S., au reuşit să 
obţină un nou stimulator al creşterii 
plantelor — giberelinul sovietic (G-1). 

Giberelinele fac parte din grupa 
așa-numitelor substanţe active, Este 
bine să menţionăm că ele pot fi acu- 
mulate în sol în cantităţi apreciabile, 


10) 


Dacă aceste organisme se dezvoltă 
în condiţii optime în zona rădăei- 
noasà a plantelor, prin produsele 
lor de metabolism (schimbul sub- 
stanțelor), ele influențează pozitiv 
creşterea plantelor. 

Acidul giberelinic are formula 
Cis Has 0;. Mijloacele de alimentare 
a plantelor cu această substanţă sînt 
diferite: atît prin stropirea părții 
aeriene a plantelor cît gi prin hră- 
nirea pe cale radiculară (prin rădă- 
cini). 

În prezența acidului giberelinie, 
plantele crese mai bine, dau o recoltă 
mai ridicată de masă verde si boabe, 
semințele crese mai repede gi în 
cantități mai mari, iar uneori schim- 
bă chiar caracterul dezvoltării lor, 

E suficient să irigăm tinerele 
plante de mazăre, castraveți sau 
porumb cu o soluție de 10—100 mg 
giberelin sovietic la 1 litru pentru a 
observa curînd efectul său stimulativ. 


pă a capra» 


La 10—20 de zile după irigare, plan- 
tele tratate au o înălțime de 1,5—2 
ori mai mare decit plantele udate 
numai cu apă. Cel mai mare efect 
de stimulare a fost observat la ma- 
zăre, ceva mai slab la porumb. Și 
mai slab a reacționat grîul. 
Preparatul G—1 are un efect po- 


Patru plante au fost sădite în aceeași zi și 

în aceeaşi oră; acelea din ghivecele 1, 2, 3 

au fost supuse influenței giberelinelor în doze 

diferite, Planta din al 4-lea ghiveci a fost 

lăsată pentru control. Rezultatele experienţei 
sint evidente 


zitiv si asupra seminţelor. De pildă, 
tratînd seminfele de mazàre, porumb, 
griu, castraveți înainte de însă- 
mîntare (prin umezire timp de 2—8 
ore) cu o soluție slabă (0,002%) 
de giberelin sovietic, s-a observat o 
intensificare a creșterii plantelor. 
Astfel, la 8 săptămîni de la răsărire, 
plantele tratate erau mult mai înalte 
decît cele de control. Recolta de 
masă uscată la mazărea furajeră a 
fost cu 60—70% mai ridicată decit 
la exemplarele netratate. Cea mai 
mică creștere de masă uscată a fost 
la griu (20—25% în comparaţie cu 
cel de control). 

Acidul giberelinie are şi o altă 
influență asupra plantelor. După 
cum se ştie, unele plante bianuale 
— varza, morcovul, sfecla ete. — 
în primul an de vegetație formează 
doar rozeta de frunze, din care în 
al doilea an creşte o tulpină înaltă 


note 


cu flori, Una din condiţiile necesare 
apariției tulpinii este aceea a iernării, 
perioadă în care planta este supusă 
unei temperaturi scăzute. Creînd arti- 
ficial astfel de condiţii, planta poate 
fi determinată să-și formeze o astfel 
de tulpină în primul an de viaţă, $i 
iată că acidul giberelinio acționează 
asupra plantei ca gi perioada de ier- 
nare, făcînd ca plantele care rodese în 
al doilea an sà înfloreascà si să lege 
încă în primul an de vegetație. Legat 
de acțiunea specificà a acidului gibe- 
relinic, care înlocuieşte 
perioada de frig nece- 
sarà unor plante pentru 
dezvoltarea lor normalà, 
poate fi prevăzută posi- 
bilitatea deplasării spre 
nord a o serie de culturi 
(prunii, merii, legume- 


CRESTEREA PASARILOR SI A IEPURILOR 


n ultimul timp s-au primit la redactie numeroase scrisori care 


S „a observat că la măriri extreme (peste 

microscoape sînt neclare, Cauza acestui ne astfel de 
măriri razele care cad pe ocular (care dau imaginea rr un fascicul 
foarte îngust si cu cît fasciculul este mai îngust cu atît neomogeneitàtile sticlei din 
care este făcut ocularul gi asperitàtile rămase de la prelucrare pe suprafața lui se 
fac simţite, dînd imaginii un aspect șters, 

La Institutul de optică și spectroscopie al Academiei de științe din Berlin s-a 
reușit să se elimine totalmente aceste dificultăți prin faptul că s-a introdus o sticlă 
mată rotitoare în locul unde se formează imaginea dată de obiectiv. Pe această 
sticlă mată se formează imaginea obiectului dată de obiectiv, Ocularul, la rîndul 
său, formează imaginea imaginii de pe plăcuța mată, numai că, de data aceasta, 
fasciculul de raze luminoase este mult mai larg (vezi figura) și neomogeneitàtile 
amintite înainte nu se mai simt. Afară de aceasta, prin rotire dispar asperitàtile 
plăcii mate, putîndu-se obține măriri pînă la 10,000 de ori. Deosebit de interesant 


este faptul că adîncimea obiectelor se observă mai bine. Drept exemplu pentru ran-. 


damentul noului fel de întrebuințare a microscopului sînt cele două microfotografii 
la mărirea de 5.000 de ori. Mărimea reală a obiectului se poate aprecia după linia 
de | u lungime. Este vorba de un preparat de sînge, În mijloc se poate observa un leu- 


‘ cocit. Fotografia 1 a este luată frà plăcuța mată rotitoare, pe cînd fotografia 1b 


este efectuată la aceeași optică, dar cu plăcuță mată rotitoare, Noul procedeu va 
găsi, desigur, un cîmp larg de utilizare în diferite domenii de activitate, fiind extrem 
de simplu si atingînd uneori posibilitățile microscopului electronic. 
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paui lămuriri sau indicații bibliografice In legătură cu 
tehnica creşterii păsărilor sau a iepurilor de casă. 

Răspundem cititorilor interesaţi că, de curind, Editura tine- 
retului a tipărit în colecția „În ajutorul activităţii practice a 
pionierilor gi gcolarilor“ brogura „Să creştem păsări şi iepuri 
de casă“ de Mihai Bălășescu, 

De-a lungul celor 180 de pagini, original şi foarte sugestiv 
ilustrate, broşura prezintă într-un stil atrăgător si uşor de înțeles 
tehnica de creştere a iepurilor de casă gi a păsărilor (găini, rate, 
giște, curci, bibilici, păuni, lebede gi porumbei), 

În afară de tehnica creșterii acestor specii, broşura abordează 
i celelalte probleme legate de această activitate (descrierea rase- 
or, incubatia gi construcţia de incubatoare, tematică de cerce- 
tare ştiinţifică etc.), toate adaptate la posibilităţile pionierilor 


şi hr pli 


le). 

Toate aceste experi- 
enfe au fost efectuate 
pe suprafețe mici, gi ele 
au fost cît se poate 
de promițătoare. RAmî- 
né de văzut dacă fo- 
losirea acestui acid în 
producția mare va da 
rezultatele scontate. 


MIHAI BALAZESCU 


sé tepani AS casă! 


esi idei valoroase pri- 
vitoare la ploaia arti- 
Í ficială au apărut încă 
f din secolul trecut, s-a 
crezut multă vreme 
că omul nu va ajunge 
niciodată să provoace 
ploaie după voinţă, 
deoarece nu dispune 
de uriasele rezerve de 
energie pe care le cheltuieste natura 
la o ploaie slabă sau chiar la o 
burnità neînsemnată. 

Într-adevăr, dacă omul ar vrea 
să imite întru totul natura, adică 
să reproducă toate fenomenele natu- 
rale care, pornind de la cerul senin, 
conduc la apariţia ploii, s-ar cere 
o cheltuială de energie de care omul 
nu dispune încă și care, de altfel, 
ar costa enorm, aşa că încercarea 
nu ar fi de loc rentabilă. 

De aceea, de la început trebuie să 
facem o precizare: calea pe care a 
urmat-o știința moderdà a fost 
mult mai modestă, rezumîndu-se la 
provocarea ploii din norii deja 
existenţi la un moment dat. Nu se 
mai gîndeste nimeni să provoace 
ploaie din „cerul senin“, deoarece 
partea grea, sau chiar imposibilă 
astăzi, este provocarea formării no- 
rilor. Dar din norii existenţi, care 
uneori stăruie leneși zile întregi fără 
a da o urmă de ploaie sau zăpadă, 
este relativ uşor să se provoace 
ploaie prin intervenţie artificială. 

Este nevoie însă, şi în acest caz, 
de cheltuieli cu instalaţiile nece- 
sare, precum şi cu substanţele între- 
buintate. Mai este nevoie de pri- 
cepere multă pentru a alege felul 
norului, locul din nor şi momentul 
prielnic pentru intervenţia artifi- 
cială. Aceasta se capătă numai în 
urma mai multor ani de încercări, 
în urma unei continue observări a 
cerului și a condițiilor în care apare 
ploaia naturală si, de asemenea, în 
urma unor studii temeinice. 

Procedeul general de provocare a 
ploii artificiale este ,,însàmîntarea“ 
norilor cu diferite substante, anume 
alese după împrejurări. Ca sà înţe- 
legem de ce s-a ales această cale, 
trebuie să lămurim mai întîi care 
este mecanismul după care ia naştere 
ploaia naturală. 

Norii sînt de obicei alcătuiți din 
picături de apă, chiar la tempera- 
turi sub 0°. Abia pe la —10° în- 
cep să apară și citeva cristale de 
gheaţă, care însă rămîn mult prea 
puţine față de numărul picături- 
lor lichide, subrăcite, 
lui. Abia pe la — 


care alcătuiesc masa 
30° proporţia de cristale începe 
să precumpănească asupra picăturilor, 


aproape de sol, sînt de obicei nori 
de apă şi numai dacă intră în faza 
ploii sau zăpezii devin nori micsti 
începînd de la vîrf spre bază. Ploa- 
ia artificială se obţine prin însàmîn- 
tarea acestor nori inferiori, de apă. 
Este de subliniat că norii de apă 
pot fi si ei de mai multe categorii. 
Dacă întregul nor se află la tempera- 
turi mai mari de 0°, avem de-a face 
cu un nor de apà normal, care se 
întîlneste mai frecvent în regiunile 
calde ale pămîntului, dar poate fi 
găsit si la noi, vara, în perioadele 
de arşiţă. Dacă întregul nor se află 
la temperaturi sub 0°, el va fi un 
nor de apà subràcit, frecvent în 
perioada rece a anului. În sfîrsit, 
se poate întîmpla ca baza norului 
să fie mai caldă, peste 0°, şi numai 
partea superioară la temperaturi 
sub 0°, adică subrăcită. Acesta este 
cel mai frecvent tip de nor din regiu- 
nile noastre, întîlnit curent primă- 
vara şi toamna, foarte des vara, 
uneori chiar în iernile blînde. 

Ce legătură este însă între pică- 
tura din nor şi picătura de ploaie? 
O comparare a mărimilor lor ne va 
lămuri imediat. Picăturile din nori 
sînt foarte mici, diametrul lor este 
cuprins de obicei între 2 şi 40 de 
microni (miimi de milimetru), cu 
mijlocia în jurul mărimii de 10 mi- 


noru- 


acestea dis- 
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croni. O picătură de ploaie, de di- 
mensiuni mijlocii, are diametrul de 
1 mm, adică 1.000 de microni. 
Deoarece diametrul ei este de 100 
de ori mai mare, volumul ei va fi 
de 1.000.000 de ori mai mare decit 
o picătură de nor. 

Cum a ajas picătura de ploaie 
să fie aşa de mare? În orice caz, 
prin alt mecanism decit acela care 
dirijează creșterea picăturilor din 
nor. Picăturile din nor cresc prin 
difuzie, adică prin condensarea va- 
porilor din jurul lor. Creşterea prin 
difuzie este însă foarte înceată; ar 
trebui o zi pentru ca o picătură de 
nor să ajungă astfel la un diametru 
de 0,2 mm, adică la mărimea unei 
picături de burnità fină. Or, se 
constată că după o oră, două în 
nori se află si picături "mult mai 
mari decit aceasta, chiar picături 
mari de ploaie. 

Apariţia „picăturilor de ploaie 
sau a'cristalelor de zăpadă nu poate 
fi deci atribuită difuziei, ci este 
datorită unui alt fenomen, şi anume 
asocierii picăturilor prin coalescentà. 
ntr-adevăr, picăturile foarte fine 
de nor cad încontinuu în cuprinsul 
norului cu vifeze care depind de 
raza lor. Așadar, deoarece în nor 
se găsesc picături de diferite mă- 
rimi, ele vor avea viteze de cădere 


TEREA PICĂTURILOR DE APĂ ÎN NORI 
CREŞ i pati A ÎN NORI PRIN — 


părînd complet numai la — 41°. Apa picăturilor poate 
deci ràmîne lichidă (subrăcită) chiar la temperaturi 
la care apa dintr-un vas obișnuit a îngheţat de mult. 
Așadar, putem avea de-a face cu nori de apă (nu- 
mai picături), nori de gheață (numai cristale de 


zăpadă) si nori micşti (cristale amestecate printre 
picăturile subrăcite). 


Norii foarte înalţi, subţiri, albicioşi (denumiți 
Cirus) sînt întotdeauna de gheață. Dar ei nu dau 
precipitaţii care să ajungă la sol, aşa că nu ne vor 
interesa. Ceilalţi nori, situați mai aproape sau foarte 


diferite, cu atît mai mari cu cît 
raza lor este mai mare. Deci picà- 
turile mari vor ajunge din urmà 
picăturile mici situate pe parcursul 
de cădere si le vor îngloba. 

În modul acesta, picătura mare 
devine şi mai mare, prin aceasta 
viteza ei de cădere creşte, captarea 
următoarei picături mici se va pro- 
duce după un timp ceva mai scurt. 
Pe măsură ce trece timpul, captările 
devin din ce în ce mai frecvente 
din cauza creșterii picăturii şi a 
vitezei ei. Coalescenta este deci un 
fenomen care se intensificà accelerat. 
Dăm alăturat ca exemplu un tabel 
de timpul necesar si mărimile suc- 
cesive atinse de o picătură de 30 
de microni ce cade într-un nor care 
ar fi alcătuit din picături de 20 
de microni. 

Din exemplul luat se vede că 
unei picături de 30 de microni îi 
trebuie două ore pentru a deveni o 
picătură de ploaie măruntă. Dar 
tot din tabel se vede că unei picături 
de 100 de microni (0,1 milimetru) 
îi trebuie numai o jumătate de oră 
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Lo temperaturi sub zero grade are loc cres- 
terea particulelor de gheață in dauna picături- 
lor de apă 


ca să devină picătură de ploaie prin 
coalescentà. 

De remarcat mai este şi faptul cà 
norul trebuie să aibă o anumită 
' grosime, Dacă norul este subţire, 
picăturile ajung la baza lui și, 
fiind încă relativ mici, nu pot să 
producă ploaie, deoarece se evaporă 
pe drumul de la baza norului pînă 
la sol. 

Tinînd seamă de aceste fapte, s-a 
încercat precipitarea artificială a no- 
rilor pulverizindu-se din avion pică- 
turi de apă de circa 0,1 mm diametru 
în cuprinsul unor nori suficient de 
groși, ca să permită creşterea ulte- 
rioară a acestor picături. Încercă- 
rile de acest fel au avut întotdeauna 
un succes deplin, conducînd la ploi 
bogate în urma colectării apei din 
nor. 

Dar cantitatea de apă necesară 
reprezintă uneori o sarcină prea 
mare pentru avion. De aceea, încer- 


cările de provocare a ploii artifi- 
ciale s-au îndreptat către alte metode 
de însàmîntare a norilor cu sub- 
stante care sînt suficiente în can- 
titàti mici pentru a provoca ploaia. 

Noile metode se bazează pe faptul 
că, la temperaturi sub 0°, o masă 
de aer care este saturată față de 
apa picăturilor subrăcite este în ace- 
lași timp suprasaturată, sau mult 
suprasaturată, faţă de cristalele de 
gheaţă care s-ar găsi amestecate cu 
picăturile. Aşadar, cristalele vor 
creşte prin difuzie, uneori rapid, în 
timp ce picăturile vor stationa sau 
chiar se vor reevapora. Se produce 


astfel un transport de apă prin inter- ` 


mediul vaporilor, de la picături la 
cristale. Cristalele, crescute mai 
întîi prin difuzie, vor căpăta viteze 
de cădere mai mari decît restul pică- 
turilor si, prin aceasta, vor putea 
apoi creşte accelerat prin coales- 
cență cu picăturile subrăcite -din 
cuprinsul norului. În modul acesta 
ia naștere, în regiunile noastre, ploa- 
ia naturală sau zăpada. 

Bazaţi pe această constatare, oa- 
menii de ştiinţă au căutat substanţe 
care, rispîndite în nor ca o pulbere 
foarte fină (dintr-un gram se pot 
produce 1.000 de miliarde de par- 
ticule), determină înghețarea picătu- 
rilor întîlnite. Din clipa înghetàrii, 
aceste picături vor creşte sub formă 
de cristal şi îşi vor începe căderea 
prin nor, crescînd ulterior rapid prin 
coalescentà. Cea mai bună substanţă 
găsită pentru acest scop a fost iodura 
de argint. Pulberea fină (aerosolul) 
de iodură de argint se obţine prin 
arderea cărbunilor de lemn impreg- 
naţi cu această substanţă sau prin 
alte mijloace mai rapide. Fumul 
de iodură de argint se lansează de 
pe sol, în voia vîntului, dintr-o 
baterie de mici cuptoare de ardere 
sau din avionul care poartă dispo- 
zitivul de producere a aerosolului. 

S-au obținut astfel rezultate uneori 
bune, alteori nesigure, alteori nule. 
S-a obţinut nu numai ploaie, ci şi 
disiparea norilor sau a unor pirtii 
străbătute de avion prin pinza 
noroasă. Metoda se utilizează atunci 
cînd este vorba de provocat ploaia 
sau de intensificat o ploaie slabă 
pe regiuni întinse, acoperite cu pînze 
de nori stratiformi. 

Vara însà apar, de obicei, nori 
cumuliformi, adică nori puţin dez- 
voltati în suprafață, dar mult în 
înălțime, avînd aspectul unor uriaşe 
grămezi albicioase, cu înmuguriri 
rotunde. Aceștia sînt nori de con- 
vecţie, adică provenind din urcarea 
unor coloane de aer încălzit în prea- 
labil în contact cu solul. Ei sînt 
denumiți nori cumulus sau cumulo- 
nimbus si, mai ales ultimii, dau 
puternicele ploi de vară (averse). 

Deseori însă, aceşti nori, deşi bine 
dezvoltați, nu produc ploaie. Or, 


tocmai vara ploaia este mai necesară 
decit oricind, fie si pe suprafeţe 
mai restrinse. Metoda însămînțării 
lor cu iodură de argint nu convine 
prea bine, şi de aceea s-a găsit un 
alt mijloc: lansarea din avion prin 
virful norului a unei oarecare can- 
titàti de gheaţă carbonicà sub for- 
mă de mici granule. Temperatura 
granulelor de gheaţă carbonică este | 
de —78°C, şi pe traseul ei de cădere 
prin nor, o granulă generează între 
1.000 şi 10 milioane de miliarde de 
mici embrioni cristalini de gheaţă 
obişnuită provenită din condensa- 
rea vaporilor de apă din nor. Aceşti 
embrioni vor crește apoi rapid în 
aerul norului, mult suprasaturat față 
de gheaţă, sau vor însàmînta pică- 
turile subràcite întîlnite si vor 
determina înghețarea acestora şi deci 
creşterea lor ulterioară. 

Astfel, datorită însăminţării cu 
granule de gheaţă carbonică, s-a. 
obținut, cu mult succes, ploaie, 
deseori abundentă, din norii cumuli- 
formi de vară. Bineînţeles că se 
întîmplă și eşecuri sau ploi slabe, 
de mică valoare economică. Tehnica 
acestor însàmîntàri se perfectioneazà 
însă, aşa că economicitatea încer- 
cărilor creste mereu. 

Ziarele gi revistele de specialitate 
ne aduc vestea cà în U.R.S.S. pro- 
blema ploii artificiale este în mare 
parte rezolvată. În orice caz, depli- 
na ei rezolvare necesită încă multe 
şi serioase studii teoretice si expe- 
rimentale, în laborator si în natură. 
Aceste studii au început şi în ţara 
noastră. Dar fizica norilor şi preci- 
pitatiilor este încă foarte tînără, si de 
aceea are nevoie de mijloace multe, 
de muncă multă si de răbdare spre 
a deveni o știință matură. 


Cind picăturile de apă ating dimensiunea cri- 

tică, acțiunea gravitației devine mai puternică 

decit acţiunea curenților ascendenti si picătu- 
rile încep să cadă 


Prof. dr. ing. MIROSLAV NECHLEBA 


Brno 


Orlik, pe malul sting al Vltavei, se con- 

struieşte cel mai mare baraj din Ceho- 

slovacia. Acolo se va instala o turbină 
Kaplan de 94 MW pentru o înălțime a că- 
derii de apă de 7i m, al cărei rotor expus 
în faţa pavilionului cehoslovac la Expo- 
zitia mondială de la Bruxelles a cucerit 
admiraţia vizitatorilor şi a primit Marele 
Premiu al expoziţiei. Va fi o turbină 
Kaplan de mare putere, una din cele mai 
mari din lume, şi va lucra la cea mai mare 
înălţime de cădere de apă la care au lucrat 
pînă acuma turbinele Kaplan. Acesta va 
fi rezultatul muncii de zeci de ani a con- 
structorilor de turbine cehoslovaci. 


NAŞTEREA TURBINEI KAPLAN 


T urbina Kaplan s-a născut în Cehoslova- 
cia. Dr. ing. Victor Kaplan era pro- 
fesor la Şcoala tehnică germană din Brno, 
în ale cărei laboratoare a fost realizată 
această turbină. Principiul pe baza căruia 
lucrează turbina Kaplan este acelaşi ca la 
celelalte turbine hidraulice: Francis și 
Pelton. Un sistem de dirijare a apei reali- 
zează un curent cu 0 anumită viteză gi o 
anumită direcţie; paletele de pe rotorul 
turbinei deviază curentul de apă de la 
direcţia iniţială gi îl modifică viteza, și de 
aci rezultă o anumită forţă care se exercită 
asupra paletelor si dă naştere momentului 
de rotire. Cu toată amploarea lucrărilor 
experimentale, fenomenele hidraulice din 
turbină nu fuseseră încă pe deplin lămurite. 
Şi mult timp după ce prima turbină Kaplan 
din lume a părăsit uzinele cehoslovace 
pentru a fi montată la Uzina electrică din 


| tie Cehiei, lingă vechiul castel 


Velms, în perioada în care fabricarea turbi- 
nelor Kaplan fusese deja preluată şi de alte 
mari uzine din străinătate (în jurul anului 
1924), dezvoltarea promițătoare a acestui 
tip de turbină a fost brusc frinată. Rapid 
s-au răspîndit zvonuri despre un fenomen 
ciudat care a început să apară la turbinele 
Kaplan, în special la turbinele mari care 
lucrau la înălţimi de căderi mari (pe vre- 
mea aceea încă nu se depăşise înălţimea 
de 10 m). Era vorba de o pierdere de putere 
bruscă a turbinelor, de o coroziune foarte 
rapidă a paletelor şi un mers neliniștit al 
maşinilor. După îndelungate cercetări de 
laborator, prof. Kaplan a descoperit cauza: 
era fenomenul de cavitaţie. 


UN DUŞMAN NECUNOSCUT: 
CAVITATIA 


n fiecare maşină prin care trece un 

curent de lichid, în regiunile în care 
viteza e suficient de mare, presiunea lichi- 
dului scade pină la o valoare egală cu 
tensiunea vaporilor lichidului respectiv. 
In acest caz, lichidul va începe să fiarbă 
şi la temperatura normală. 

Bulele de vapori sînt duse de curent 
spre palete, ajungind în puncte de presiune 
mai mare. Aci aburii se condensează din 
nou, iar bulele dispar foarte rapid. Apa 
care umple spaţiul ocupat de bulele de 
aburi produce şocuri hidraulice asupra 
paletelor, şi din această cauză apare o soli- 
citare mecanică foarte mare a materialului 
din care sint confecţionate paletele. Dato- 
rità socurilor, întreaga maşină începe să 
vibreze. Uneori solicitarea materialului 
este atit de puternică încît paletele se rup 
complet după numai citeva săptămini. 

Care e cauza acestui fenomen periculos? 

Prima presupunere a fost că în bulele 
care iau naștere, datorită cavitatiei, pătrun- 


de aerul din apă, care, datorită conţinutului 
mare de oxigen, provoacă coroziunea mate- 
rialului, Această ipoteză a fost complet 
răsturnată atunci cînd profesorul Fâttin- 
ger a realizat cavitatia la sticlă gi cavi- 
tatia în apă lipsită de aer. În afară de 
aceasta, cercetările efectuate asupra cavi- 
tatiei la elicele navale au arătat că mate- 
rialul este atacat acolo unde bulele dispar 
și nicidecum acolo unde aceste bule persistă. 

Pentru a lămuri pe deplin cauza cavi- 
tatiei pe paletele unei turbine experimen- 
tale, s-au fixat nişte plăcuţe de tablă 
de aluminiu, moi şi lustruite. După numai 
5 pină la 10 minute de 
funcţionare au apărut urmele 
bulelor de cavitatie, al căror 
număr indică intensitatea fe- 
nomenului de cavitatie. Din 
fotografierea cu ajutorul unui 
aparat special de fotografiere 
rapidă, cu viteza de 20.000 
de imagini pe secundă, a 
reieşit cà durata existenţei 
unei bule de cavitatie este 
de 0,006 s. Frecventa enormă 
cu care apar gi dispar bulele 
de cavitatie provoacă un nu- 
măr foarte mare de şocuri pe 
suprafata paletei. 

Dar cavitatia are gi efecte 
electrochimice. Într-unul din 
laboratoarele întreprinderi- 
lor din R, Cehoslovacă s-a 
demonstrat că în timpul 
cavitatiei apar curenţi elec- 
trici continui. În acest caz, 
cavitatia a fost provocată 
prin. magnetostrictiune cu 
ajutorul unui dispozitiv care 


punea în mişcare piesa cu mare frecvenţă. 
Apa în care era cufundată piesa nu putea 
urmări mişcarea piesei, şi în felul acesta 
era provocată apariţia bulelor de cavitatie. 
În timpul în care apa exercita şocul, 
avea loc o încălzire locală a materialului. 
Partea astfel încălzită forma împreună 
cu restul materialului care este rece un 
termocuplu, care produce curent electric. 
Acesta provoacă coroziunea electrochimică 
a metalului. La încercările efectuate în 
laboratorul de construcţii hidrotehnice al 
Şcolii tehnice superioare din Bratislava 
s-a obţinut în timpul cavitatiei o creştere 
a temperaturii de cca. 10°C. 

Toate aceste consideraţii au permis 
elaborarea unei teorii unitare asupra meca- 
nismului coroziunii provocate de cavitaţie 
Așa cum am arătat mai sus, la dispariţia 
bulelor de cavitatie, apa exercită un soc 
asupra materialului. În cazul în care 
suprafaţa materialului este deosebit de 
rezistentă, cum este la oţelul inoxidabil, 
apa nu poate pătrunde în material, aşa 
cum s-ar întimpla în cazul unui material 
moale. Pe de altă parte, datorită formării 
termocuplului, intervine coroziunea elec- 
trochimică, care atacă straturile super- 
ficiale ale materialului. Coroziunea electro- 
chimică nu provoacă însă o deteriorare mai 
importantă a materialului, şi în acest caz 
vorbim despre o aşa-numită periondi de 
incubație. După ce straturile superficiale 
sint deteriorate din cauza coroziunii elec- 
trochimice, apa începe să pătrundă în 
material şi să desprindă cristalele din el, 
determinînd distrugeri importante prin 
eroziune. A 

De aceea, pentru a preîntimpina efectele 


cavitatiei, se utilizează oţelul special 
inoxidabil. 


TURBINA KAPLAN A ÎNVINS 
CAVITATIA 


D e abia după explicarea şi după stăpi- 
nirea fenomenului cavitatiei a con- 
tinuat dezvoltarea turbinelor Kaplan. | 
Aceste turbine sint folosite în special în 
cazul căderilor mari de apă, deoarece la 
aceleaşi dimensiuni ele au turatii mai 


Sporgerea bulelor de cavitatie provoacă eroziu- 
neo moterialului 


Stînga: Rototul si statorul 

unei turbine Kaplan; Drea- 

pta: Rotor de turbină Kaplan 

cu 10 palete pentru căderi 
de apă de 70m 


LAUREATI 
AI PREMIULUI 


Premiul Lenin, această înaltă distincţie acordată unor valo- 
roase lucrări, care au adus o însemnată contribuţie la dezvol- 
tarea ştiinţei şi culturii în patria socialismului victorios, con- 
stituie o expresie a atenţiei deosebite pe care partidul si guvernul 
Uniunii Sovietice o acordă cuceririlor ştiinţifice, tehnice și 
culturale. Rezultatele acestei griji sint cunoscute: primii şi 
cei mai mari sateliți artificiali, prima planetă artificială, pri- 
mele atomocentrale. Uniunea Sovietică a lăsat cu mult în 
urmă, în ceeace priveşte dezvoltarea ştiinţei, tehnicii si cultu- 
rii, cele mai mari ţări capitaliste inclusiv S.U.A. 

Lucrările premiate aduc o contribuţie de seamă la construirea 
bazei tehnico-economice a comunismului. Printre acestea se 
numără şi descoperirea generatorilor moleculari realizaţi de 
savanții sovietici Basov si Prohorov. 


cînd specialiștii au încercat să construiască radio- 

locatoare ce emit unde electromagnetice de o 
lungime de circa 1 cm. Aparatura a fost perfectă, şi 
experienţa s-a pregătit cu multă minutiozitate. Totuşi, 
s-a întîmplat ceva ciudat! Se părea că natura a oferit 
o surpriză: semnalele trimise în spaţiu au „dispărut“ 
fără urme. Cum se poate întîmpla un asemenea lucru? 
Oamenii de știință nu puteau să răspundă imediat 
la această întrebare. S-a stabilit doar atit: că undele 
electromagnetice de 1,3 cm nu pot fi folosite în radio- 
locaţie, deoarece ele sînt puternic absorbite de atmo- 
sferă, 

Secretul comportării stranii a acestor semnale a 
fost dezvăluit ceva mai tirziu, cînd cercetătorii au 
întreprins studii amănunțite asupra comportării un- 
delor electromagnetice în diferite medii gazoase. Ei 
au observat că gazele absorb puternic unde radio de 
o anumită lungime. Astfel, de exemplu, undele de o 
lungime de 1,3 cm trec cu ușurință prin azot sì oxigen, 
în schimb, vaporii de apă le absorb cu desăvirşire. 
Era deci clar că anumite medii, mai precis, moleculele 
din ele, se comportă ca nişte receptoare, care sînt 
acordate pentru o lungime de undă dată. De aici s-a 
tras prima concluzie: cu ajutorul undelor electro- 
magnetice de frecvenţă foarte înaltă se poate analiza 
componența gazelor. 

Se știe că absorbţia de către moleculă a undelor 
electromagnetice atrage cu sine creşterea energiei 
acesteia, lucru ce rezultă din legea conservării ener- 


| storia acestei mari descoperiri ‘a început atunci 


mari decît celelalte turbine, au greutate 
mai mică şi sînt mai ieftine. De asemenea, 


Kaplan pentru Hidrocentrala de la Slapy. 
Turbina are o putere de 50 MW, lucrează 


giei. Pe de altă parte, dacă molecula este în stare să 
absoarbă energie, atunci — în anumite condiţii — ea 
trebuie să si emită. Acest raționament logic şi simplu 
i-a condus pe fizicienii sovietici Basov şi ProhoFay 
la ideea construirii generatorilor moleculari. 


TAINA MOLECULEI 


D rumul care ducea la folosirea energiei molecu- 
lelor pentru generarea oscilaţiilor electromag- 
netice 'de frecvenţă ultraînaltà a fost plin de încercări 
şi căutări. S-au efectuat sute şi sute de experienţe. 
În primul rînd, pentru a simplifica o serie de pro- 
bleme, s-a ales o moleculă, care era bine cunoscută 
de cei ce se ocupau de radiospectroscopie. Este vorba 
de molecula de amoniac, moleculă care are o structură 
simplă, asemănătoare unei piramide triunghiulare, 
Cei 3 atomi de hidrogen formează baza piramidei, 
iar atomul de azot este situat în virful ei. De multe 
ori se întîmplă că atomul de azot, stràbàtînd baza 
piramidei, se situează sub planul acesteia. Molecula 
nouă este chiar imaginea oglindită a celei vechi. 
Acest fenomen, denumit inversie, în lumea molecu- 
lelor se petrece destul de des și prezintă o impor- 
tantà deosebită, 

Pentru a înţelege acest lucru, să ne imaginăm încă 
o dată molecula de amoniac. Atomii care formează 
colţurile piramidei nu sînt nemiscati. Din cauza fap- 
tului că molecula se află la o temperatură oarecare, 
ei tot timpul se agită, vibrează. Dacă încălzim mole- 
cula sau facem să fie străbătută de unde electromag- 
netice, vom observa că amplitudinea oscilaţiilor ato- 
milor crește brusc. Trecerea de la o energie la alta 
nu se face în mod continuu, ci în trepte, care diferă 


‘una de alta printr-o cantitate minimă de energie, 


denumite cuantă. Astfel sînt posibile o serie de stări 
în care se poate afla molecula, denumite nivele ener- 
etice. Si acum să revenim la molecula „întoarsă pe 
os“. Inversia face ca molecula să aibă mai multe 
stări energetice posibile. Nivelele energetice ale mole- 
culei inițiale si ale imaginii oglindite sînt apro- 
piate, dar diferite. Diferenţa dintre starea nouă şi 
nivelul cel mai apropiat al stării „normale“ cores- 
punde cuantelor de energie a undelor radio de 1,25 
cm! Iată de unde provine emisia și absorbţia ciudată 
a moleculei de amoniac în domeniul undelor de frec- 
ventà foarte înaltă. 


PRIMELE ÎNCERCĂRI 


acă moleculele s-ar afla în vid şi ar fi izolate | 
de mediul exterior, de TETE temperaturii 
si a cîmpurilor electromagnetice, atunci, după un 


(Continuare în pag. 16) i 


nării corecte a paletelor rotorului, a meca- 
nismului de reglare a paletelor, iar pentru 
a rezolva aceste probleme era necesară 


ele se adaptează mai ușor la variaţii de 
înălţime de cădere, de viteză sau de debit 
al apei. 

Inventatorul, profesorul Kaplan, a con- 
siderat că înălțimea maximă la care pot 
fi utilizate turbinele sale este de 20 m. 
Dar proiectantii au căutat incontinuu posi- 
bilitàti de utilizare a turbinelor Kaplan 
pentru căderi mai mari si au reușit să 
realizeze acest lucru. În 1938 industria 
cehoslovacă a livrat pentru Centrala elec- 
trică italiană Hone Bard o serie de turbine 
Kaplan pentru o cădere de apă de 38 m, 
ceea ce reprezenta pe vremea aceea cea 
mai mare cădere de apă la care lucrau 
turbinele Kaplan. În anii puterii populare, 
industria cehoslovacă a acordat o deosebită 
atenţie dezvoltării construcţiei de turbine 
Kaplan. Astfel a fost construită o turbină 


la o cădere de 56 m, cu debit de 100 m3/s, 
la turatia de 230,8 rot./min, 

Experienţa a scos în evidenţă avantajele 
acestor turbine, şi de aceea s-a hotărît ca 
la marea Hidrocentralà Orlik, care se 
află în curs de construcţie, să se utilizeze, 
de asemenea, turbine Kaplan la o cădere 
de apă de 71 m. La această hidrocentrală se 
presupune o variaţie mare a înălţimii de 
cădere a apei, care poate să se micgoreze 
pînă la 44 m. În aceste cazuri, numai 
turbina Kaplan garantează funcţionarea 
bună la debitul de 150 m/s, chiar la 
înălțimea de cădere minimă. 

În cadrul dezvoltării turbinelor Kaplan 
de mare presiune, cavitatia nu a constituit 
singura problemă care a trebuit să fie 
rezolvată, S-a pus şi problema dimensio- 
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cunoaşterea forţelor şi momentelor care 
acţionează asupra paletelor. Datorită inàl- 
timilor mari de cădere de apă la care lucrează 
aceste turbine, solicitarea lagărelor axiale 
este relativ mare, şi în această direcţie la 
Hidrocentrala Orlik a fost necesară adop- 
tarea unor măsuri speciale de uşurare a 
rotorului. Canalele de uşurare prevăzute au 
redus greutatea rotorului de la 1.800 la 
1.300 de tone, asigurind astfel condiţii 
mai bune de funcţionare pentru lagărul 
axial. 

Aceste realizări dovedesc din plin pu- 
terea creatoare a oamenilor muncii ceho- 
slovaci, care în anii puterii populare au 
ridicat producţia de turbine Kaplan pe 
primul loc în lume. 


astăzi, fără îndoială, un loc central 

rai printre problemele fizicii. Tocmai aici 

trece, la jumătatea secolului al XX-lea, linia 

frontului fizicii, a cărei sarcină principală a 

fost întotdeauna determinarea compoziţiei substanţei, cu alte 

cuvinte a particulelor elementare, din care este constituită 
materia“ (D. D, Ivanenko). 


* 


În strădania ei de a forma o imagine cît mai justă și cît 
mai completă despre natură și societate, știința a străbătut 
un drum lung si întortocheat, plin de contradicții, de păreri 
— deseori diametral opuse, de încercări timide sau mai sigure, 
un drum care a marcat cele mai importante faze ale luptei 
dintre concepțiile științifice, materialiste, și cele idealiste, 
mistice, lipsite de „bun simţ științific”, 

De la primele lucrări ale filozofilor antici pînă la teoria 
modernă a particulelor elementare s-au scurs peste două milenii 
și jumătate. În decursul secolelor au fost descoperite din ce în 
ce mai multe fenomene noi, au fost formulate diferite legi, 
mulțimea cărora la un moment dat a făcut ca omul să se „ră- 
tăcească” oarecum în labirintul lor. Asa s-a întîmplat, de 
exemplu, atunci cînd s-au descoperit undele electromagnetice — 
o nouă formă a materiei fără masă de repaus, cînd a fost 
elaborată teoria relativității sau atunci cînd a fost introdusă 
mecanica cuantică. Aceste perioade, pline de frAmîntàri, au 
constituit un prilej pentru cercurile reacționare, care, inter- 
pretind greșit anumite noţiuni sau chiar legi, au încercat 
și încearcă să provoace dezorientare, afirmînd că în lumea 
înconjurătoare domină un haos și că ea niciodată nu poate 
fi cunoscută, Împotriva acestor tendințe idealiste luptă filo- 
zofia materialist-dialectică, singura concepție justă bazată 
pe realitatea obiectivă, filozofie care susține necesitatea unei 
cauzalitàti si legitàti în natură, Împotriva obscurantismului 
luptă știința din țările socialiste în fruntea căreia se află știința 


LAUREATI AI PREMIULUI LENIN 


(urmare din pag. 15) 


timp suficient de îndelungat, toate moleculele ar 
ocupa nivele energetice minime. În realitate, mole- 
culele interacționează cu undele electromagnetice, se 
ciocnesc între ele, şi astfel unele molecule au energii 
mai mari, altele energii mai mici. Numărul aces- 
tora din urmă este întotdeauna mai mare, și de aceea 
este imposibilă folosirea gazelor în starea lor normală 
pentru generarea undelor radio, deoarece cuantele 
de energie emise de o moleculă mai energică vor fi 
recepționate de vecinele ei mai „sărace“ în energie. 
Pe lingă acest lucru, trebuie să avem în vedere si 
faptul că numărul cuantelor emise va fi foarte mic, 
insuficient pentru a le utiliza practic. 

Prima problemă care trebuia rezolvată a fost aceea 


Fig. 1 — Schema generatorului molecular al lui Basov și Prohorov. 
Moleculele de amoniac părăsesc rezervorul (1) si, prin tubuşorul de 
comunicare, sînt injectate în spaţiul (2) vidat. Diafragma (3) limi- 
tează moleculele la un fascicul ce este îndreptat spre condensatorul 
(4) care le separă. Moleculele energice intră în rezonatorul (5) unde 
cedează surplusul lor de energie, care este extras prin ghidul de unde 
(b). Tot aparatul este introdus într-un recipient cu pereți dubli si 
răcit cu azot lichid 


i N A i S i A : 
roblema particulelor elementare ocup®*>mmmsoVieticà, știința care a creat cel mai mare accelerator de » 


particule si care pentru prima dată a pus în slujba păcii 
energia atomului. Împotriva ideilor obscurantiste s-au ridicat 
sute și sute de savanți din toată ‘lumea, printre care se nu- 
mără si autorii noilor teorii (Planck, Einstein, de Broglie, 
Fock, Ivanenko). 

În secolul al XX-lea, în decursul a 5—6 decenii, în fizică 
s-a făcut un salt mai mare decît în toate celelalte 24 de secole 
laolaltă, A fost spart atomul, apoi nucleul, și pe scena ,dramei" 
atomului au apărut peste 30 de personagii, peste 30 de parti- 
cule elementare. 

Faptul că în fizică, și în special în avanpostul ei: în structura 
materiei, au apărut atitea elemente noi a confirmat încă o 
dată concepţia materialist-dialectică despre lume, care afirmă 
că materia este infinită în timp si în spaţiu, atît în macrocosmos 
cît si în microcosmos.. 

Și Într-adevăr, studierea microcosmosului, a particulelor 
elementare din care se compune el nu ne poate conduce decît 
la o asemenea concluzie. Dar ce sînt particulele elementare 
și prin ce se caracterizează ele? Prin particule elementare în- 
telegem particulele cele mai simple din care este constituită 
substanța. Una din caracteristicile unei particule elementare 
din care este constituită substanța o reprezintă sarcina electrică, 
care poate fi pozitivă sau negativă. Astfel, electronul este 
încărcat cu electricitate negativă, protonul —cu electricitate 
pozitivă, iar neutronul nu este încărcat fiind neutru din punct 
de vedere electric, așa după cum îi spune și numele, Sarcina 
electrică a electronului este cea mai mică sarcină electrică 
negativă pe care o poate avea vreun corp. Sarcina electrică a 
unui corp încărcat negativ nu poate fi decît un multiplu al 
sarcinii unui electron. Tot așa protonul conţine sarcina pozitivă 
minimă, iar sarcina oricărui corp încărcat pozitiv nu este decît 
un multiplu al acestei cuante elementare de sarcină. Se zice că 
sarcina electrică are o structură discontinuă sau că este cuan- 
tificatà. Sarcinile electronului și protonului sînt egale în valoare 
absolută, dar în sensul opus, astfel că un atom de hidrogen, 


de a separa moleculele mai energice de cele situate 
pe nivele mai mici. În 1952, la Conferinţa unională 
de radiospectroscopie, fizicianul Basov a prezentat o 
metodă care permite separarea moleculelor ce sînt 
capabile să emită energie. Principiul se bazează pe 
faptul că în majoritatea molasulelo? neutre sarcinile 
pozitive si negative sînt deplasate în spațiu formînd 
un dipol electric. Distanța la care sînt deplasate sar- 
cinile depinde, bineînţeles, de energia moleculei. 
Dacă reuşim să obținem un fascicul compus din ase- 
menea dipoli şi facem ca el să treacă între două plăci 
metalice, cărora li se aplică o diferență de potențial, 
atunci, sub influența cîmpului electric, moleculele 
se vor grupa după energiile lor. Astfel s-a rezolvat 
prima parte a problemei: s-au separat moleculele 


care conține un electron si un proton, apare în exterior neutru 
din punct de vedere electric. 

O altă mărime ce caracterizează o particulă este masa ei. 
Dacă în privinţa sarcinii electrice nu există decît trei posibi- 
litàti, în schimb, masele particulelor elementare diferă mult 
între ele. Dacă se ia ca unitate masa unui electron, atunci masa 
unui proton este de aproximativ 1.836 ori mai mare, masa 
mezonului K de 960 ori, iar cea a hiperonului lambda este de 
2.182 ori mai mare etc. 

Marele fizician A. Einstein a stabilit o relaţie de echivalență 
între masă si energie E = mc? (E fiind energia, m— masa, iar 
c — viteza luminii). Viteza c de propagare a luminii în vid este 
o mărime constantă, și deci, o dată cu creșterea energiei, cu 
alte cuvinte cu creșterea vitezei, se mărește și masa particulei. 
Deci o particulă în mișcare are o masă mai maredecit aceea pe 
care o are atunci cînd este în repaus. Pentru diferite viteze, 
masa este diferită. De aceea o mărime ce caracterizează par- 
ticula este masa ei de repaus. Masa particulei în mișcare se 
numește masa dinamică. În radiația cosmică, particulele au o 
energie atît de mare încît masa lor dinamică depășește de 
mii și chiar de milioane de ori masa de repaus. 

În teoria relativității se arată că oricît de multă energie i-am 
da unei particule, viteza ei nu poate atinge sau depăși viteza 
luminii. Pe de altă parte s-a dovedit că însăși lumina are o 
structură granulară. Ea este compusă dintr-un număr foarte 
mare de particule identice care se numesc fotoni. Aceştia se 
deplasează cu viteza luminii. Nu este oare o contradicție între 
cele afirmate mai sus, că viteza c nu poate fi atinsă de un 
corp, și faptul că fotonii se mişcă cu această viteză? Fizicienii 
au rezolvat contradictia dovedind că fotonii au masa de repaus 
egală cu zero. Fotonii nu pot fi opriţi, dar nici măcar înceti- 
niti. Se mai cunoaște o particulă elementară cu masa de repaus 
egală cu zero, și anume neutrinul. În schimb, celelalte particule 
elementare au mase de repaus diferite de zero. Particulele ele- 
mentare, după masele lor, se împart în cîteva grupuri: fotoni 
(fără masă de repaus), leptoni (cu mase de repaus mici), mezoni 
(cu mase intermediare), baryoni (particule grele din nucleul 
atomic) și hiperoni (particule mai grele decît protonul și neu- 
tronul). 

Atît neutrinul cît si fotonul sînt neutre din punct de vedere 
electric. Totuși fizicienii știu să le deosebească, Prin ce anume 
se deosebesc ele? Aceste particule se deosebesc prin proprietatea 
de a avea spini diferiți. lată că apare o nouă mărime fizică, 
spinul. Un corp în rotaţie în jurul unui punct sau al unei axe 
are un moment de rotație față de acel punct sau acea axă, 
sau, în limbajul fizicii, un moment cinetic. Astfel, electronii 
ce se rotesc în jurul axei au și ei un moment de rotație ce poartă 


necesare pentru a genera unde radio. Însă ele nici 
acum nu se „grăbesc“ să emită. Pentru ca cel puțin 
jumătatea moleculelor să treacă în starea energetică 
inferioară, este necesar un interval de timp mult 
prea mare, suficient ca acestea să străbată un spa- 
tiu de sute de milioane de kilometri. Asemenea 
recipiente, bineînţeles, nu pot fi gonone şi de 
aceea, în condiții practice, dintr-un miliard de mo- 
lecule va emite doar... una singură. Cum se poate 
accelera acest proces? 


DIN NOU RADIOTEHNICA! 


F izicienii au apelat încă o dată la radisti. Specia- 
listii care se ocupă de radiolocație cunosc foarte 


numele de spin sau moment cinetic intrinsec. Aceasta este 
o mărime constantă, aceeaşi pentru orice electron la orice 
moment dat. i 

Miscarea particulelor atomice este descrisà cu ajutorul meca- 
nicii cuantice, unde se arată că momentele cinetice ale parti- 
culelor atomice pot lua numai valori multiple ale unei mărimi 
minime — a unei cuante de moment cinetic, ceea ce e verificat 
experimental. Fizicienii au ales o anumită unitate de moment 
cinetic, în așa fel încît spinul fotonului să aibă valoarea |, 
iar spinul neutrinului, valoarea 1/3. 

Dacă particulele cu spini mai sînt pe deasupra si încărcate 
cu electricitate, atunci ele se comportă ca niște magneti ele- 
mentari, putîndu-se orienta în cîmpuri magnetice exterioare, 
Axa spinului, care este și axa magnetului elementar, nu se 
poate orienta decît după cîteva direcţii anumite, în raport 
cu orientarea unui cîmp magnetic exterior. Astfel, o particulă 
de spin 1/, se poate orienta numai în două feluri: în sensul 
cîmpului și în sens contrar. O particulă de spin | poate avea 
trei orientări: în sensul cîmpului exterior, perpendicular pe el 
sau în sens contrar (vezi figura de jos). 

Pe baza teoriei relativității restrînse si a mecanicii cuantice, 


s-a prevăzut existenţa antiparticulelor. Fiecărei particule ele- 


mentare îi corespunde o antiparticulă. Antiparticulele au același 
spin, aceeași masă, însă sarcini electrice sau momente magne- 
tice de semne contrarii cu cele ale particulelor corespunzătoare. 
Astfel, de exemplu, antiparticula electronului este pozitronul, 
care este încărcat pozitiv, iar momentul său magnetic are alt 
semn. (Semnul momentului magnetic este pozitiv sau negativ, 
după cum sensul de la polul sud spre polul nord coincide sau 
nu cu sensul spinului.) De asemenea, protonul are o antiparti- 
culă numită antiproton, cu sarcină negativă; antineutronul 


(Continuare la pag. 18) 
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bine așa-numitele cavităţi rezonatoare. Acestea sînt 
nişte cutii metalice care intră în rezonanță cu osci- 
laţiile electromagnetice de o anumită frecvenţă. 
Într-un asemenea rezonator, întotdeauna există un 
cîmp electromagnetic foarte slab, datorită radiaţiilor 
termice ale pereţilor. Dacă prin acest rezonator trece 
un fascicul de molecule, dintre care cel putin una * 


tp 
emite o undă electromagnetică a cărei frecvență co- $ 
L 


incide cu frecvența de rezonanță a volumului, atunci | 
cîmpul electromagnetic din 
va amplifica. Cimpul electromagnetic ce creşte va 
obliga din ce în ce mai multe molecule ca, într-un 
timp relativ scurt (cît durează drumul lor prin rezo- 
nator), să cedeze energia lor suplimentară. Dacă 
aceasta, în unitate de timp, este mai mare decit 


(Continuare la pag. 18) 


Fig. 2 — Generator molecular bazat pe proprietățile cristalelor 
paramagnetice. Cristalul (1) este introdus într-un tezonator (2) si 
este străbătut de liniile de forță ale cimpului magnetic, creat de 
bobinele (3). Undele electromagnetice venite prin ghidul (4) comu- 
nică moleculei orientate de-a lungul liniilor de forță ale cimpului 
magnetic o cantitate de energie. Orientarea moleculelor se schimbă 
astfel, si ele își revin îndată ce primesc un semnal din exterior ca- 
nalizat prin ghidul (6). Semnalul exterior slab va fi amplificat da- 
torită energiei acumulate de molecule si extros prin ghidul (6). 
Cristalul si rezonatorul sint introduse în heliu lichid 


interiorul acestuia se 


PARTICULE ELEMENTARE (Urmare din pag. 17) 


4 


are spinul 1/, si masa neu- 
tronului, n-are sarcină elec- 
trică, însă momentul său 
magnetic este de semn con- 
trar față de cel al neutro- 
nului, 

Dacă o particulă întîlneste 
în drumul ei antiparticula 
corespunzătoare, ambele se 
transformă în unul sau mai 
multi fotoni. În acest proces, 
două particule cu masa de 
repaus diferită de zero se 
transformă în una sau mai 
multe particule fără masă 
de repaus. Acest proces a fost numit în mod greșit, de către 
idealiști, proces de anihilare a materiei, ceea ce nu corespunde 


“realității. Materia nu dispare, ea trece doar dintr-o formă într-alta, 


deoarece substanța (protonul și antiprotonul) și cîmpul (fotonii) 
sînt două aspecte ale aceleiași realități: ale materiei, care se 
află în continuă mișcare și transformare, 

Cu particulele elementare se întîmplă si alte lucruri ciudate. 
n anumite condiţii, neutronul poate fi eliberat din nucleu 
și lăsat să se deplaseze în voie. Se observă că după un timp 
de aproximativ 18 minute neutronul liber se transformă de 
la sine în 3 particule èlementare : un electron negativ, un proton 
și un antineutrino. În experienţă se observă direct numai elec- 
tronul si protonul, căci numai particulele încărcate electric 
lasă urme vizibile. Totuși fizicienii, bazîndu-se pe legile 
general valabile, cum ar fi, de exemplu, legea de conservare 
a energiei, a cantităţii de mișcare și a momentului cinetic, 
au dedus că în afară de electron și proton mai trebuie să apară 
și o particulă neutră. Transformarea neutronului se petrece 
uneori chiar în nucleul atomic. În aceste cazuri, protonul rămîne 
în nucleu, iar electronul si antineutrino părăsesc nucleul, 
Electronii obținuți în acest mod sînt razele beta ale nucleelor 
substanțelor radioactive. 

Transformarea spontană se poate observa și la alte particule. 
De exemplu, un mezon pi liber se transformă într-un mezon 
miu și un antineutrino. 

Un neutron trăiește liber cam 18 minute, pînă cînd se trans- 
formă, în schimb mezonul pi sau mezonul miu trăiesc cu mult 
mai putin, primul a 40-a parte dintr-o milionime de secundă, 
iar al doilea două milionimi de secundă. Aceste timpuri se 
numesc durate de viață și reprezintă o caracteristică foarte 
importantă a particulelor elementare. 

Să nu uităm scopul principal al științei fizice — dezlegarea 
secretelor structurii materiei. Particulele elementare sînt cărămi- 
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zile din edificiul atomic si nuclear al materiei. Ar fi interesant de 
aflat rolul pe care îl are fiecare tip de „cărămidă“ în construcţia 
acestui edificiu. Să începem cu explicația structurii atomului, 
Cel mai simplu atom, atomul de hidrogen, este constituit din 
două particule elementare: un proton și un electron. Protonul 
reprezintă „soarele“ în sistemul atomic, electronul reprezentînd 
„planeta“. Legătura dintre proton și electron, adică forța care 
face ca electronul să se miște în jurul protonului, este o forță 
electrică, sau, după cum se mai spune în fizică, interacțiunea 
dintre electron și proton se face prin intermediul cîmpului 
electromagnetic. Cîmpul electromagnetic este constituit din 
fotoni, iar forțele ce se exercită între particulele încărcate 
sînt explicate în felul următor: electronul emite un foton pe 
care îl captează protonul, acesta din urmă reemitînd instantaneu 
un alt foton care este captat de electron ș.a.m.d. Deci fiecare 
particulă elementară încărcată electric emite și absoarbe în mod 
continuu fotoni. 

Atunci cînd savantul sovietic Ivanenko a emis ipoteza că 
nucleul este constituit din protoni și neutroni, s-a ivito problemă 
dificilă de rezolvat: care este mecanismul care ține strîns 
neutronii cu protonii împreună. Neutronii nu au sarcină electrică, 
deci nu interacționează electric între ei.-Pe de altă parte, pro- 
tonii, fiind particule încărcate cu același fel de electricitate, 
ar trebui să se respingă. Totuși se știe că în nucleu protonii 
sînt foarte strîns legaţi. Pentru a scoate un proton din nucleu 
este necesară o energie uriașă, de zeci de mii de ori mai mare 
decît “aceea necesară scoaterii unui electron din atom. 
Este deci evident că coeziunea particulelor din nucleu este 
asigurată de forte ce nu sînt de natură electrică. Fizicianul 
japonez Yukawa a căutat să explice forțele nucleare pornind 
de la o analogie cu forțele electrice. Conform acestei teorii, 
atît neutronii cît si protonii posedă un fel de sarcină „nucleară“, 
iar forţele între ei se transmit prin intermediul unor particule 
care reprezintă cuantele cîmpului nuclear, la fel cum fotonii 
reprezintă cuantele cîmpului electromagnetic. În timp ce forțele 
electrice se exercită la distanțe mari, forțele nucleare nu se exer- 
cità decît la distante egale cu aproximativ 1/10.000.000.000.000 
centimetru, adică numai în domeniul nucleului. 

Prin descoperirea lui Yukawa, fizicienii credeau că au rezolvat, 
cel puţin în principiu, problema forțelor nucleare. Însă realitatea 
avea să ofere multe surprize. Ulterior s-a dovedit că există 
foarte multe particule elementare. Au apărut mezonii K, hipe- 
ronii lambda, hiperonii sigma, hiperonii Ksi, și se pare că lista 
lor încă nu s-a terminat. 

Care este rolul acestor noi particule în structura materiei? 
Este o întrebare la care știința nu a dat încă un răspuns detaliat. 
Pe măsură ce se vor cunoaște suficient de bine proprietățile 
acestor particule și modul în care ele iau naștere, se va stabili 


LAUREATI Al PREMIULUI LENIN (Urmaredin pag. 17) 


pierderile în rezonator si în circuitele anexe, atunci 
intensitatea procesului creste din ce în ce mai mult, 
i el devine identic cu autoexcitatia unui generator 
obişnuit cu lămpi. Așadar, molecula generează unde 
centimetrice! i Su 

Aparatul lui Basov și Prohorov poate fi folosit gi 
ca amplificator. Pentru aceasta este suficient ca 
numărul moleculelor „active“ să fie redus. În ase- 
menea condiţii nu se vor excita oscilaţii în rezo- 
nator, iar un semnal slab, de aceeași frecvenţă, va 
fi amplificat datorită energiei furnizate de moleculele 
de amoniac. a EA 

Pe acelaşi principiu se bazează şi amplificatorii 
care folosesc proprietăţile cristalelor paramagnetice 
(acestea sînt cristale ce conțin ioni ai substanţelor 
aramagnetice, de exemplu, ioni de crom) care, 
introduse într-un cîmp magnetic, se orientează în 
direcția acestuia. Această orientare este preferată 
deoarece ea corespunde unei stări de energie minimă. 
O undă electromagnetică de o frecvență potrivită, 
cedînd o parte din energia sa moleculei cristalului, 
popie să Ielluafgeso orientarea ei întorcind-o cu 
180°. Moleculele în noua poziție vor dispune de un 
surplus de energie pe care-l emit îndată ce un semnal 
— chiar foarte slab — le scoate din echilibru. Pentru 
a orienta moleculele cristalului de-a lungul liniilor 
de forţă ale cimpului magnetic, trebuie sà eliminàm 


mișcările haotice: ale, moleculelor, ceeù ce se reali- 
zează uşor prin ràcireA cristalului cu ajutorul heliului 
lichid pînà la cca — 270°C. 


f 


CĪTEVA PERSPECTIVE... 


G eneratoarele si amplificatoarele moleculare au 
o însemnătate deosebită. În primul rînd, ele 
asigură o frecvență de o stabilitate nemaiîntîlnità. 
Cu ajutorul lor se pot construi cronometre ce merg 
cu o precizie de o secundă la 100 de ani! Acest lucru 
este posibil datorită faptului că moleculele rămin 
neschimbate, ele nu se „învechesc“ si nu-și schimbă 
dimensiunile. În afară de aceasta, cristalele lucrează 
la temperaturi apropiate de zero absolut unde, prac- 
tic, încetează zgomotele provocate de agitația ter- 
mică, atît de caracteristică lămpilor electronice 
obişnuite. Astfel, un aparat de acest tip poate amplifica 
semnale electrice extrem de slabe. Asemenea probleme 
se pun în special în domeniul radioastronomiei şi 
al măsurătorilor în fizica experimentală modernă. 

Ar fi greu să preconizăm toate domeniile posibile 
în care generatorii si amplificatorii moleculari vor 
avea o întrebuințare directă, cert este faptul că des- 
coperirea lui Basov si Prohorov, care a fost distinsă 
cu Premiul Lenin pe 1959, a îmbogăţit considerabil 
tezaurul stiintei puse în slujba progresului. 


Ing. T. TAUTH 


si rolul lor în structura materiei. De aceea, atentia cercetàtorilor 
în fizica particulelor elementare s-a îndreptat asupra studierii 
roprietàtilor și modului de creare a particulelor elementare. 
n acest scop s-au creat uriașele acceleratoare de particule. 
‘ Cu ajutorul acestora s-au creat în laborator particule elementare 
ce în mod natural apar în radiaţia cosmică. Astfel au fost 
obținuți mezonii miu, pi, antiprotonul si antineutronul. Parti- 
culele elementare obținute în laborator pot fi studiate mai 
exact decît particulele ce se găsesc în radiaţia cosmică, deoarece 
condiţiile în care au apărut sînt cunoscute de cercetători. Rezul- 
tatele experimentale obținute pe aceste căi și colaborarea între 
teoreticieni si experimentatori au permis să se facă puțină 
„ordine“ în ideile despre mulțimea de particule elementare 
care au apărut în ultimii 10 ani. Fizicienii au reușit să clasifice 
procesele în care particulele elementare se transformă unele 
în altele în „interacțiuni tari“ și „interacțiuni slabe", De exemplu, 
dacă un nucleu capătă din exterior suficientă energie, el poate 
să emită un mezon pi. Procesul Yukawa de creare a unui mezon 
pi are loc într-un timp de aproximativ 10-—2%de secunde (a 
100.000 de miliarda parte dintr-o miliardime de secundă). 
Procesul Yukawa, care are o durată incomparabil mai scurtă 
decît transformarea mezonilor pi, se numește interacţiune tare, 
spre deosebire de aceasta din urmă, numită interacțiune slabă. 
Transformarea mezonului miu într-un electron. și o pereche 
de neutrino-antineutrino, a neutronului liber, a mezonului K 
au loc în urma interacțiunilor slabe. S-a arătat ulterior că me- 
zonii K si hiperonii lambda, hiperonii sigma si hiperonii Ksi 
apar în urma unor interacțiuni tari. 

Interacțiunile tari diferă de cele slabe prin durata reacțiilor 
și prin aceea că în ele se conservă paritatea, lucru ce nu se 
întîmplă la interacțiunile slabe. Descoperirea neconservării 
parităţii în interacțiunile slabe a fost făcută de către chinezii 
Lee și Yang în 1956. (Despre neconservarea parităţii s-a vorbit 
în nr. 3/1958 al revistei noastre.) 

Particulele care apar în interacțiuni tari au produs multă 
bătaie de cap fizicienilor, care au încercat să descoasă tainele 
lor studiind proprietățile acestora. Însă și aici oamenii de știință 
s-au izbit de o serie de surprize. Comportarea particulelor 
elementare noi contrazicea parcă legile cunoscute ale naturii. 
Dacă particulele lambda și K neutre (primele în acest gen des- 
coperite) s-ar fi comportat „cuminte“, atunci ele trebuiau să se 
transforme în alte particule în urma unor interacțiuni tari, 
tot asa cum au luat naștere, adică timpul lor de viață trebuia 
să fie extrem de scurt — de ordinul 10-23 secundă. Or, ele 
au o durată de viață de cca, 100.000 miliarde de ori mai 
mare! Pentru a se convinge că nu este vorba de o eroare, au 
verificatexperientele si calculele. Dar totdeauna același rezultat! 
Aceste particule de „viață lungă" parcă-și băteau joc de fizicieni. 
Pentru comportarea lor ciudată, ele au primit epitetul generic: 
particule „stranii“. Ulterior s-a demonstrat că contradictia 
în comportarea particulelor este doar aparentă. În. fond ea 
apare numai atunci cînd se consideră că particulele K, respectiv 
lambda se nasc izolate și încetează îndată ce particulele apar 
în perechi: o particulă K plus o particulă lambda. Ultima 
ipoteză a fost verificată și experimental. Particulele „stranii” 
au încetat să mai fie stranii. Însă „porecla“ dată de fizicieni 
nu s-a desprins ușor de ele. Contradictia a fost rezolvată. 
Dar aceasta nu înseamnă că taina particulelor „stranii“ a fost 
complet elucidatà. De ce apar ele în perechi?. După cum am 
văzut în urma unor interacțiuni tari, „nașterea” unei singure 
particule este viguros interzisă, spre deosebire de generarea 
unei perechi. Care este oare articolul din codul nescris al 
legilor: naturii care interzice generarea numai a unei particule? 
Probabil, şi-au zis fizicienii, este vorba de o nouă lege de 
conservare. Particulele elementare care iau naştere în urma 
unor interacțiuni tari se bucură de o caracteristică nouă, care 
se conservă. Fizicienii au 
numit această mărime 
stranietate, sau mărimea S 
(care are anumite caracte- 
ristici ale particulei, cum 
este de exemplu sarcina și 
spinul). Particulele elemen- 
tare pot avea mărimea S de 
0; 1; 2;— | si — 2, adică nu- 
mai cîteva valori, la fel ca și 
spinul sau sarcina electrică, 
Particulele „normale“, cum ar 
fi protonul, neutronul, mezo- 
nul pi, au mărime $ nulă, 
particula K-+1, particula 


lambda —I, particula sigma |, iar particula Ksi — 2. Antiparti- 
culele au mărimea S opusă cu cea a particulelor. Ce înseamnă 
în mod concret legea de conservare a mărimii S? De exemplu, 
dacă un mezon pi negativ foarte rapid (energic) se cioc- 
neste cu un proton, vor apărea două particule neutre: 
un mezon K și un hiperon lambda. Ele trebuie să fie 
ambele neutre, căci sarcina negativă a mezonului pi ani- 
hilează sarcina pozitivă a protonului, deci sarcina particu- 
lelor finale trebuie să fie nulă — în conformitate cu legea 
de conservare a sarcinii. Dar mai mult chiar, deoarece particulele 
iniţiale au mărimea S nulă, trebuie ca si stranietatea sumară a 
particulelor finale să fie nulă, ceea ce se întîmplă la particulele 
K si lambda, care au „stranietăţi” de aceeași mărime si de 
semne contrare. Dacă ar apărea numai particula K sau numai 
particula lambda, „stranietatea“ finală n-ar mai fi egală cu 
cea inițială, ceea ce este imposibil. 

Situația în domeniul particulelor elementare se prezintă 
actualmente la fel ca chimia acum 100 de ani, cînd Mendeleev 
a prevăzut pe baza tabelului periodic o serie de elemente noi, 
nedescoperite încă pe vremea lui. Explicaţia tabelului periodic” 
a putut fi dată însă de abia în secolul nostru. La fel, rolul 
particulelor elementare descoperite în ultimii I0 ani nu este 
încă complet cunoscut, Este însă cert că într-un viitor, mai 
mult sau mai puţin apropiat, se va ajunge la rezultate noi 
în interpretarea structurii materiei, explicîndu-se şi rolul acestor 
particule deocamdată ciudate, Rezultatele care se vor obţine 
vor avea nu numai un interes general științific, ci și unul 
practic, contribuind la îmbunătăţirea vieții omului. 


EXPOZIȚIA CONSTRUCŢIEI 
ECONOMICE A R. P. CHINEZE 


n Parcul „Stalin“ din Bucureşti s-a deschis la 15 
mai Expoziția „Construcţia economică a R.P. Chi- 
neze“, care poate fi considerată ca o adevărată 
oglindă a măreţelor realizări ale poporului chinez. 
Această expoziție cuprinde circa 7.000 de produse 
ale celor mai de seamă sectoare ale economiei R.P. Chi- 
neze si oglindeşte puternica dezvoltare a economiei 
sale naţionale în anii ce s-au scurs de la proclamarea 
Republicii Populare Chineze si, mai ales, realizările 
în industrie și agricultură A rar în 1958. În 
1958, primul an al celui de-al doilea plan cincinal, 
în R.P. Chineză s-a produs un mare salt în toate dome- 
niile construcţiei socialiste, volumul global al pro- 
ductiei industriale si agricole a Chinei crescînd cu 
66% fatà de 1957. Aceste realizàri constituie marile 


victorii ale liniei generale de construire a socialismu- 


lui trasate de Partidul Comunist Chinez. 

Sînt de-a dreptul impresionante exponatele ce re- 
prezintă marele progres tehnic al Chinei populare. Ală- 
turi de o frezà pentru pinioane, o maşină centrifugalà 
continuà, un puternic motor electric pentru curent 
alternativ sau alte mașini-unelte, utilaje pentru 
industria textilă etc., sînt prezentate de asemenea 
motoare Diesel puternice pentru unități de pompaj 
si nave, utilaj greu electronic, tractoare uşoare, mij- 
locii si grele, combine, semănători, discuitoare şi 
alte masini agricole, precum si un elegant autobus 
(pe care-l puteţi vedea la pag. 32 a revistei noastre). 

Sînt expuse -de asemenea felurite aparate de precizie 
— microscoape, pirometre, înregistratoare si anali- 
zoare automate, un contor ionic, aparatură medicală, 
radio etc. 

Sint prezentate separat numeroase aparate şi mașini 
construite de elevi si studenti, dintre care în mod 
deosebit se remarcă mica mașină electronică de calcul 
executată de studenţii Institutului politehnic „Ţin 
Hua“ din Pekin. 

Un loc important printre exponate îl ocupă diferite 
produse ale industriei chimice, industriei bunurilor 
de consum, precum si numeroase obiecte de artă, 
Deosebit de interesantă este pompa cu ardere internă, 
o construcție originală a inginerilor şi tehnicienilor 
chinezi, pe care v-o prezentăm în articolul de la pag. 
34 a revistei noastre. 


Ing. TOMESCU MARGARETA 


u zeci de mii de ani în 

urmă, strămoșul nostru, 

omul preistoric, dovedea 
o înclinație spre frumos, împo- 
dobindu-se cu cercei și brățări 
lucrate din os și coarne de ren 
si pictînd animale pe pereții 
peșterii unde se adăpostea. 

Aceste prime manifestări ar- 
tistice, stîngace ca execuție și 
naive ca idee, reprezentau ger- 
menele a două mari arte: sculp- 
tura și pictura, 

Au trecut de atunci ani după 
ani, și artele au căpătat forme 
și înțelesuri noi, căci nàzuinta 
artistului tinzînd să creeze opere 
care să dăinuiască peste veacuri 
a dus în mod firesc la evoluția 
lor. Vechilor materiale artistul 
fe adaugă altele noi, care să-l 
ajute mai mult în desăvirșirea 
operei sale. Pictorul care-și ex- 
punea la început ideile pe zidu- 
rile de piatră trece la pictură 
pe lemn, apoi pe pergament, 
pînză, mătase și sticlă, 

Cine nu a rămas încîntat de 
frumuseţea și fineţea unei pic- 
turi chinezești de pe o ceșcuță 
din porțelan sau de nota nouă, 
personală pe care o introduce 
pictorul pe sticlă? 

Bizanțul se mîndrea cu sculp- 
tura în fildes; Michel Ange- 
lo a cioplit nemuritoare opere 
în marmură, iar statuile ate- 
niene erau vestite prin efectul 
măreț pe care-l oferea îmbi- 
narea lemnului cu fildesul si 
aurul. 

Indiferent de arta pe care o 
reprezintă, toți artiștii sînt în- 
tr-o continuă căutare de mate- 
riale noi prin care ideile și sen- 
timentele lor să prindă viață. 


Apariţia maselor plastice și 
utilizarea lor în cele mai variate 
domenii de activitate au intere- 
sat într-o mare măsură si pe ar- 
tisti si atrăgeau prin aspectul lor 
variat, coloratia lor vioaie, 
plasticitatea, rezistența deose- 
bită, greutatea atît de mică în 
comparație cu a materialelor 
cunoscute și ușurința lor la 
prelucrare, 

Și ele s-au dovedit într-adevăr 
a fi un material foarte bun si 
pentru artà, prin care artistul 
să-și materializeze gîndul si 
aspiraţiile lui artistice, 

În toamna acestui an, nume- 
roși vizitatori ai Expoziției uni- 
versale de la Bruxelles au rămas 
plăcut impresionați de posibi- 
litățile noi pe care masele plàs- 
tice le oferă creaţiei artistice, 

Atît în construcția pavilioa- 
nelor, în decorarea lor, cît și în 
prezentarea grafică a proceselor 
tehnologice și a utilizării pro- 
duselor și materialelor expuse, 
masele plastice au jucat un rol 
de seamă. 

Polistirenul și  polimetilme- 
tacrilatul produc un efect deo- 
sebit în decorarea interioarelor; 
poliesterii pigmentati sînt baza 
reliefurilor policrome și a minu- 
natelor vitralii și împreună cu 
policrorura de vinil au fost folo- 
siti la construirea lampioanelor 
care noaptea ofereau un aspect 
feeric expoziţiei. 

Vizitatorii, chiar cei mai puţin 
inițiați în materie de artă și 
chimie macromoleculară, au 
înțeles că masele plastice devin 
din ce în ce mai necesare artelor, 

În tipografie, ele şi-au cucerit 
un loc bine meritat. Tiparul, 
acest vechi reprezentant al ar- 
telor grafice, a cunoscut de-a 
lungul secolelor o largă dezvol- 
tare, care a condus la o tehnică 
modernă de tipărire, cu un con- 
ţinut artistic ridicat, 

În mod obișnuit, pentru obji- 
nerea literelor se folosesc ca 
materiale de turnare diferite 
aliaje pe bază de antimoniu, 
cositor și plumb, metale scum- 
pe, dintre care ultimul pro- 
voacă boala denumită „satur- 
nism", deosebit de periculoasă, 
cu urmări grave pentru munci- 
tori. 

Masele plastice oferă un mate- 
rial nou pentru fabricarea lite- 


relor: polistirenul sau produșii 
copolimerizării stirenului cu 
acrilonitrilul sînt materiale din 
care literele se confecționează 
ușor, prin turnare sau injectare, 

Totodată, formele sînt de 28 
de ori mai ușoare decît cele vechi, 
ceea ce permite construirea de 
masini mai ușoare si mai rapide 
pentru culesul literelor. 

După ce s-au obţinut literele 
prin turnare, urmează culesul 
lor și apoi imprimarea. Dezvol- 
tarea industriei de mase plasti- 
ce permite înlocuirea sulurilor 
vechi de imprimare cu rulouri 
din ràsini gliceroftalice (glif- 
talice) sau vinilice, iar în ulti- 
mul timp se preconizează folo- 
sirea sulurilor îmbrăcate în cau- 
ciuc de siliconi, puțin sensibile 
la acţiunea solventilor și cerne- 
lurilor. 

O altă aplicație a maselor 
plastice în domeniul artelor 
grafice se referă la produsul finit 
al tipografiilor. 

Rășinile melamino formalde- 
hidice au permis realizarea de 
hirtii rezistente la umezeală și 
rupere, folosite la confecționarea 
hărților. 

Topograful își poate deci con- 
sulta harta pe vreme ploioasă 
sau pe ninsoare și o poate plia 
fără teama de ao rupe, iar avia- 
torul își înzestrează cabina cu 
hărți ușoare și rezistente la acti- 
unea ozonului. 

Multe documente de valoare, 
stampe și- hărţi au suferit acti- 
unea timpului: s-au decolorat 
atît de mult încît cu greu le mai 
poți descifra. Cercetătorii viito- 
rului nu vor cunoaște aceste nea- 
junsuri, deoarece textele se vor 
proteja aplicînd pe hîrtie peli- 
cule transparente și necasante 
de cîteva sutimi de milimetru 
dintr-o rășină celulozică sau din 
polietilenă. - 

La Expoziţia cărţii sovietice de 
la Sala „Dalles“ din cadrul Lunii 
prieteniei romîno-sovietice, vi- 
zitatorii au putut vedea res- 
taurarea unor texte cu ajutorul 
maselor plastice. 

Legarea și broșarea cărților 
pot deveni o artă. E suficient să 
ne amintim de cărţile poporu- 
lui chinez, cu frumoasele coperti 
din mătase pictată cu subiecte 
din legendele și obiceiurile țării, 
ca să fim pe deplin încredintati 
de justetea afirmațiilor făcute. 

Pentru aceasta e nevoie însă ` 
nu numai de simț estetic si de 
imaginaţie, ci și de materiale 
decorative, 

Pe lîngă materialele clasice 
cunoscute, ca pinza, cartonul, 
metalele prețioase, mătasea și 
pielea, au început să se folo- 
sească cu succes în acest scop 
rășini celulozice și vinilice. 


Sà trecem acum în alte dome- 
nii ale artelor: fotografia si ci- 
nematografia. 

Aceste arte, strîns legate prin 
comunitatea de mijloace si simi- 
litudinea lor de expresie, repre- 
zintà un cîmp larg de aplicare 
a maselor plastice. 

Primele lucrări fotografice se 
executau pe plăci de sticlă. Ma- 
rile dezavantaje prezentate de 
aceste plăci au cerut înlocuirea 
lor grabnică. Ca rezultat al stră- 
duintei chimistilor, apar filmele 
de celuloid suple, transparente, 
cu rezistența necesară, stabile 
la apă, dar... inflamabile. 

Cu timpul, triacetatul de 
celuloză, neinflamabil, stabil în 
mediul apos, se impune ca un 
film de bună calitate. Azi, însă, 
el găsește concurenţi serioși în 
polimeri, care ocupă tot mai 
multe ramuri ale industriei. Pe 
banda suport, din celuloid, dia- 
cetat de celuloză, acetobutirat 
de celuloză sau polietilenă, se 
întinde o emulsie stabilă. Teh- 
nica modernă a trecut la înlo- 
cuirea gelatinei și a emulsiilor 
sensibile prin coloizi pe bază 
de rășini sintetice, în special 
alcool polivinilic. 

În evoluţia de la lanterna 
magică la filmul în relief, de la 
filmul mut la filmul sonor, cine- 
matografia a parcurs un drum 
anevoios, dar însemnat de suc- 
cese, 

Oricine îsi poate da seama 
că succesul unui film depinde 
în mare măsură de montarea 
lui. 
coruri frumoase, un colorit cît 
mai natural ridică valoarea ar- 
tistică a oricărui film. 

În realizarea decorurilor de 
teatru, si în special a celor de 
cinematografie, masele plastice 
ocupă un loc a cărui importanţă 
creste din ce în ce, 


O imagine luminoasă, de- 


Ele înlocuiesc o serie de mate- 
riale scumpe, ca lemnul, pînza, 
metalul, iar decorurile obtinute 
pe baza lor prezintà avantajul 
unor rezistente superioare, al 
unei greutăți scăzute și o bună 
posibilitate de fixare prin țin- 
tuire. 

Inginerii de sunet au cunos- 
cut, de asemenea, importanța 
maselor plastice pentru indus- 
tria înregistrării sunetului. Ca- 
binele de înregistrare a sunetu- 
lui sînt căptușite cu poroplaste 
pe bază de policlorură de vinil 
sau de polistiren (stiropor), buni 
izolanti fonici. Tehnica înre- 
gistrării pe discuri foloseşte 
ebonita si diferiți polimeri vini- 
lici, între care mai des utilizat 
este poliacetatul de vinil, mate- 
riale care permit obținerea dis- 
curilor incasabile si care nu pre- 
zintă un zgomot de fond. 

Magnetofonul necesită utili- 
zarea unei benzi din policlorură 
de vinil, care satisface toate 
exigentele mecanice impuse, 

Dar un artist nu poate trece 
nepăsător prin împărăția atît 
de bogată si variată a maselor 
plastice. Aspectul lor diferit, 
bogăția de culori, efectele de 
lumină pe care le pot da, toate 
îndreaptă imaginația creatoare 
artistică pe drumuri noi. 

Un gravor duce cu lemnul, 
cu piatra, cu metalul o luptă 
grea. Uneori el e trădat de mate- 
rialul ales, alteori gîndul său 
devenit concret ia o forță si o 
delicatete pe care el însusi nu 
a sperat-o. Masele plastice per- 


Basorelief multicolor din 
masă plastică poliestericà 
armată cu fibre de sticlă, 
la Expoziţia de la Bruxelles 


Confectionarea de lampi- 


oane pentru decoruri prin 


pulverizarea unor latexuri 
macromoleculare pe un 
schelet metalic 


mit obtinerea de efecte noi de 
prelucrare si ușurează tehnica 
gravării. 

Rășinile poliesterice prind via- 
{a în mîinile’ iscusite ale sculp- 


torului, iar gravorul a găsit în 


polimetilmetacrilat un prieten 
credincios, 

Cit despre pictor, dacă folosea 
în pictură în antichitate tera- 
cota, în evul mediu fresca -și 
mozaicul, azi el utilizează plexi- 
glasul. 

lată deci că în pictură se 
poate vorbi, de asemenea, de o 
formă nouă, proprie acestei „ere 
a maselor plastice“, despre pic- 
tura pe sticlă plexi. 

Tehnica picturii nu e cu nimic 
îngreunată față de aceea pe sti- 
clă obișnuită, anorganică. Din 


contră, necasanta, greutatea 
specifică mică reprezintă numai 
avantaje. 


În arhitectură și în artele 
decorative, masele plastice s-au 
impus ca un material valoros. 
Ele tind să înlocuiască materia- 
lele clasice utilizate în constru- 
irea și amenajarea clădirilor și 
rezolvă multe probleme dificile. 

În tara noastră, unde se des- 
fisoarà un larg program de 
constructii, aplicarea maselor 
plastice în arhitecturà va avea 
loc într-o măsură din ce în ce 
mai mare. Acest lucru este pe 
deplin asigurat prin puternica 
dezvoltare pe care a luat-o in- 
dustria maselor plastice în țara 
noastră, căreia partidul și guver- 
nul îi acordă o atenție deose- 
bità. 

Deseurile de lemn aglomerate 
cu rășini fenol-formaldehidice 
reprezintà, de exemplu, un nou 
material de constructie cu rezis- 


tente mecanice ridicate, ușor 
și ieftin, care permite importante 
progrese în prefabricarea locu- 
intelor. i; 

Materiale speciale din mase | 
plastice sînt întrebuințate la 
finisarea plafoanelor si pardose- 
lelor. 

Sticla plexi, prin calitățile 
ei de bun izolānt termic, și 
rezistență mecanică ridicată, 
permite mărirea golurilor pen- 
tru ferestre, schimbînd astfel 
înfățișarea clădirilor si obtinînd 
stiluri îndrăznețe. 

Realizarea sticlei organice, 
care filtrează iumina, asigură 
în atelierele de artă sau în sălile 
de muzee si expoziții o lumină 
constantă si difuză. 

Poliesterii întàriti cu fibre de 
sticlà, fiind foarte usori, permit 
frumoase realizări decorative. 
Plăcile ondulate din rășini poli- 
esterice stratificate cu fibre de 
sticlă sînt larg utilizate în exe- 
cutarea pereților despărțitori 
usori sau a acoperișurilor trans- 
lucide, Ele. transmit 80% din 
lumina incidentă, permitînd 
locuințelor respective să fie 
foarte luminoase. 

Benzile de stratificat trans- 
lucide pot îmbrăca pereţii exte- 
riori ai clădirilor, se pot realiza 
o serie de basoreliefuri poli- 
crome transparente, pigmentate 
cu poliesteri colorați. Realizate 
cu mijloace asemănătoare, „vi- 
traliile“ creează jocuri minunate 
de lumină și le înlocuiesc pe 
cele clasice, 

Cît despre folosirea maselor 
plastice pentru înfrumusețarea 
însăși a omului, fiecare a văzut 
și a cunoscut efectul plăcut al 
rochiei de nailon, a costumului 
din relon, a jerseului din rolan, 
a pantofului cu fețe din policlo- 
rurà de vinil și acerceilor si bră- 
ţărilor din plexi sau fai poli- 
esterice, 

lată realizări cu un caracter 
artistic indiscutabil și carerepre- 
zintă totodată un pas înainte 
în progresul artelor, 
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devenit o traditie ca, din doi în 

doi ani, delegaţii tinerilor de 

pe toate meridianele Pămiîn- 
tului să se întîlnească în luna au- 
gust la Festivalul Mondial al Tine- 
retului și Studenţilor. 

La Praga, Budapesta sau Berlin, 
la Bucureşti, Varşovia sau Moscova, 
din cele mai îndepărtate colțuri ale 
lumii, solii tineretului din lumea 
întreagă au venit pentru a-şi mani- 
festa solidaritatea lor la lupta pen- 
tru pace şi prietenie între popoare. 

Prin dansuri şi cîntece, prin cos- 
tume şi obiecte de artă populară, 
pieri fac cunoscute comorile ţării 
or. 

Astfel, în cele 14 zile ale festiva- 
lului se leagă prietenii, se făuresc 
visuri care vorbesc despre dragostea 
tineretului pentru pace şi înțelegere 
între popoare. 

În acest an, în luna august, Festi- 
valul Mondial al Tineretului si Stu- 
dentilor va avea loc la Viena. 

În întîmpinarea Festivalului Mon- 
dial al Tineretului şi Studenţilor. 
tinerii din ţara noastră, din uzine 
şi de pe ogoare, din facultăţi şi de 
pe şantiere, s-au angajat să mun- 
cească mai bine, să contribuie la 
mărirea producţiei, la introducerea 
a cît mai multe inovaţii, iar în 
cadrul brigăzilor de muncă patrio- 
tică să realizeze cit mai multe ore 
de muncă voluntară. 

Să ne oprim pe un punct de pe 
harta ţării: Bicaz. Pe șantierul de 
la tunel-intrare se fac ultimele lu- 
crări; pe şantierul de la baraj, zi 

. ® 

si noapte, fără întrerupere, se toarnă 
beton. Fabrica de ciment lucrează 
din plin, aprovizionind cu o parte 
din producţia sa necesitățile san- 
ierului de la baraj. 


TE a 


TCE 


ÎN ÎNTÎMPINAREA FESTIVALULUI MONDIAL 
AL TINERETULUI SI STUDENȚILOR 


AL. PREDESCU 


Muncitorii, tehnicienii si inginerii 
au venit din toate colțurile țării 
pentru a participa la ridicarea u- 
neia dintre cele mai mari construc- 
ţii din patria noastră, Hidrocen- 
trala „V. I. Lenin“. Dragostea pen- 
tru munca ĉe o fac este ilustrată 
în neñumăratele propuneri de îmbu- 
nătățire a producției, de inovații, 
de activitatea în cadrul brigăzilor 
de muncă patriotică. 

În cinstea celui de-al VII-lea 
Festival Mondial al Tineretului si 
Studenților, brigada de muncă pa- 
triotică nr. 43 de la Fabrica de 
ciment din Bicaz a avut realizări 
însemnate. 


Bolta cazanului nr. 2 a ajuns la 
limita de uzură sì se cerea urgent 
ca să fie demolată pentru înlocui- 


„rea cărămizilor. În 36 de ore bri- 


gada nr. 13 a terminat desfacerea 
bolții. 

Pompierii au pus ìn vedere că 
stația de pompe a fabricii nu va 
mai putea lucra din cauză că sub- 
solul staţiei era inundat de păcură. 
Brigada nr. 13 a curăţit subsolul, 
si stația de pompe nu a fost oprită, 
procesul de producţie nu a fost în- 
trerupt. 

Brigada nr. 18 a lucrat la curàti- 
rea terenului din spatele rampei, a 


Schița instalaţiei ` 
limitatorului de 
cursă: A —în pozi- 
tia normală (limi- 
tatorul  deconec- 
tat); B — semna- 
lizarea neconcor- 
dantei între cele 
două turnuri (li- 
mitatorul conectat 
pe dreapta). 


strîns fierul vechi din fabrică, a 
nivelat terenul din: jurul staţiei, a 
lucrat la înfrumusețarea coloniei 
Merceni, unde s-au ridicat nume- 
roase blocuri — locuinţe ale bică- 
zenilor. 

Mulţi dintre tinerii care fac parte 
din brigada de muncă patriotică 
nr. 13 au introdus o serie de ino- 
vatii la locul lor de muncă. 

La fabrica de ciment, colectivul 
format din tinerii lăcătuşi Popa 
Agaton si Amariei Constantin, 
membri de partid, Dràgoi Dumitru 
şi Drăgoi Nicolae, utemistì, a propus 
o inovatie care a adus mari econo- 
mii de combustibil (păcură). lată 
despre ce e vorba: cuptoarele Fa- 
bricii de ciment din Bicaz sînt în- 
călzite cu păcură. Păcura era pom- 
pată la injector cu ajutorul unor 
pompe centrifugale cu preîncălzi- 
toare. Pentru a màri rezistenta pom- 
pelor, pentru a obtine o presiune 
mai ridicată şi constantă si o uzură 
mai mică, pompele centrifugale au . 
fost înlocuite prin pompe cu piston, 
care însă nu mai aveau preincălzi- 
toare pentru păcură, şi astfel păcura 
ajungea viscoasă la injectoare si se 
pulveriza necorespunzător. 

Colectivul format din tinerii sus- 
amintiţi a propus să se monteze, 


în serie, preîncălzitoarele tip 23 Au- 
gust, care se foloseau la pompele 
centrifugale. În felul acesta s-a ob- 
ținut încălzirea păcurii pînă la 
100, fapt ce a dus la mari econo- 
mii de combustibil datorită faptu- 
lui că păcura se pulveriza mult mai 
bine, ceea ce determina o mai bună 
ardere. 

Tot la fabrica de ciment, tînărul 
utemist Leca Mitică, lăcătuș la sec- 
torul de reparaţii, a propus modi- 
ficarea cerceilor de elevator, pro- 
punere care duce la micşorarea pre- 
tului de cost, realizîndu-se economii 
de manoperà si material. Cerceii 
pentru prinderea cupelor de la tran- 
sportorul cu cupe se făceau dintr-o 
bucată de fier beton te se încălzea, 
apoi i se dădea forma respectivă şi 
se călea. Cerceii obţinuţi în acest 
fel prezentau anumite inconveni- 
ente: aveau o rezistență redusă, iar 
manopera pentru confecţionarea lor 
era destul de mare. Tov. Leca Mi- 
tică a propus executarea cerceilor 
din zale de lanţ vechi; a moditicat 
zaua în atelier în aşa fel încît a 
mărit mult rezistența cercelului prin 
scurtarea filetului şi îngroşarea u- 
merilor, operaţie care cere mult 
mai puţin timp. De asemenea, pro- 
punerea sa are la bază confectiona- 
rea cerceilor din deşeuri. 

La grupul de şantiere baraj, tinerii 
nu sînt mai prejos. 

În cinstea marii sărbători a tine- 
retului, brigada de muncă patriotică 
nr. 7 s-a ocupat de întreţinerea 
utilajelor şi aparatajului electric 
de pornire şi oprire de la distanţă, 
a rebobinat electromotoare, a re- 
vizuit magneţii de frînà, converti- 
zoarele pentru vibratoare 750. 

Brigada de muncà patrioticà nr. 4 
a adunat fier vechi de pe santier, 
a executat săpături la baraj, a 
curățat terenul etc. 

În brigada nr. 4 lucrează tov. 
Topală Eugen, de la fabrica de be- 
toane, care a făcut o altă inovaţie 
interesantă. Cablurile dintre cei doi 


Aspectul axului flexi- 
bil. Jos: secţiune trans- 
versală în axul flexibil š 


munți ce străjuiesc barajul sînt în- 
tinse între două turnuri: de o parte, 
turnul cu cabina de unde se comandă 
mişcarea căruciorului (pisicii) care 
transportă bena încărcată cu beton; 
de cealaltă parte este contraturnul. 
Cînd operaţia de turnare a betonu- 
lui într-un anumit loc s-a terminat, 
turnul şi contraturnul se deplasează 
pînă ajung cu cablul deasupra lo- 
cului unde trebuie din nou turnat 
beton. 

Pentru securitatea operaţiilor de 
transport, este necesar ca turnul să 
se deplaseze cu aceeaşi viteză, să 
pornească în acelaşi moment şi să 
străbată aceeaşi distanţă cu contra- 
turnul. O deplasare inegală ar în- 
semna întinderea cablului prea tare. 
La baraj se lucrează si noaptea, 
cînd, cu toate că şantierul e lumi- 
nat, nu se poate vedea exact ce se 
întîmplă fa distante asa mari. Une- 
ori pe santier se lasà ceata si nu 
se vede de pe un munte pe altul. 

Tov. Topalà Eugen a propus in- 
troducerea unui dispozitiv de con- 
trol (limitator de cursà) actionat 
electric care semnalizeazà automat 
orice neconcordantà între cele două 
turnuri. În felul acesta, se conec- 
tează automat limitatorul de cursă 
si, în acelaşi moment, deplasarea 
turnului sau a contraturnului în- 
cetează. 

O altă inovaţie tot pe şantierele 
de la baraj aparţine tînàrului Bus- 
tehan Constantin, care face parte 
din brigada de muncă patriotică 
nr. 7. Tov. Bustehan a realizat axul 


flexibil de la vibratorul NOTE, 
pînă atunci procurat numai din 
import. 


Betonul, după ce a fost turnat, ne- 
cesită o compactare pentru a se 
obţine îndepărtarea oricărui gol de 
aer existent în masa sa. Aceasta se 
realizează cu ajutorul vibratoarelor 
de mare turație. Vibratorul NOTZ, 
unul din vibratoarele folosite în 
cazul de faţă, atinge pînă la 7.500 
turagii/minut, ceea ce asigură exe- 
cutarea operației de compactare 
într-un timp scurt şi în condiţii 
bune. Dar, de multe ori, axul flexi- 
bil al vibratorului, care acţionează 
pendula vibrantă, se detecta. Vibra- 
torul fiind importat, şi piesele sale 
defectîndu-se, se ajungea în situa- 
tia de a nu putea fi folosit decît 
dupà ce se comandau si se aduceau 
noi piese. 

Cu toate cà axul flexibil este o 
piesà care prezintà dificultàti la 
realizare datorità faptului cà nece- 
sità sirmă cu diametre diferite în- 
tăşurate într-un mod destul de com- 
plicat, tov. Bustehan Constantin a 
propus si realizat această piesă. 

Iată cum s-a lucrat. Axul flexibil 
este executat din sîrmà de 7 dimen- 
siuni cu diametre între 0,3 si 2 mm. 
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Întîi a fost executatà o inimă din 
mai multe fire din sîrmă de 0,3 mm 
peste care au fost înfàsurate stra- 
turile 2, 4, 6 fiecare în sens contrar 


față de celălalt, asigurîndu-se în 


acest fel flexibilitatea. Straturile 
1, 3, 5 au fost înfàsurate în acelaşi 
sens, pentru a asigura o anumi- 


tă rigiditate necesară funcţionării 


axului. 

În felul acesta, vibratoarele au 
putut fi folosite fără întrerupere, 
axul flexibil realizat dovedindu-se 
chiar mai rezistent decît cel origi- 
nal. 

Cele enumerate mai sus sînt nu- 
mai citeva din exemplele ce se pot 
da despre felul cum tinerii contri- 
buie prin iniţiativa lor la îmbună- 
tàtirea producției, la reducerea 
cheltuielilor. Toate acestea vorbesc 
de entuziasmul şi priceperea tinerilor 
noştri puse în slujba construirii une- 
ia din cele mai mari construcţii din 
tara noastră, Hidrocentrala „V. I. 
Lenin“, despre priceperea şi entu- 
ziasmul lor puse în slujba construirii 
socialismului în patria noastră. 


P.M.R. din noiembrie 
1958 de a se construi. 
apartamente cit mai mul- 
te, mai confortabile şi, 
«© In special, cu un cost cît 
„mai scăzut stă în atenţia tuturor teh- 

| nicienilor constructori și a oamenilor 
„muncii direct interesaţi în a-şi imbu- 
ndtàfi condițiile de locuit, 
„rea de a se găsi soluţiile cele mai in- 


realizate la diferitele construcţii, dar 
~ la o analiză puţin mai adincită se 
constată că pentru obţinerea rezulta- 
falui economie este nevoie de a găsi 
soluţii tehnice noi, de a întrebuința 
cu măiestrie toate cuceririle tehnicii 
“moderne În construcţii. 
~  _ Problema costului este influențată 
~ direct de amplasamentul ales, de solu- 
~ Jia de plan arhitectonic, de elementele 
~ de ezecuţie şi de felul materialelor. 
TA DA ram pe scurt în revistă aceste 
is vale esențiale sub aspectul lor 
~ legat de construcţiile de locuinţe, care 
se desfăşoară cu intensitate în toată 


țara. 
mplasamentul influenţează cos- 
A tul construcţiilor atit în funcţie 
., de existenţa sau lipsa lucrărilor 
edilitare exterioare (apă, canal, stra- 
dă, lumină electrică) — lipsa reţelei 
publice în apropierea terenului ales 
putind scumpi costul uneori chiar 
la dublu —, cît si sub aspectul na- 
turii terenului care, în unele cazuri, 
cere soluţii deosebit de grele. de 


fundări pe piloţi, puțuri, radiere ġ 


ha generale, care necesità, de asemenea, 

: cheltuieli foarte mari. Din aceastà 
cauză se poate observa cà în ultimul 
timp s-au. ales amplasamente cil 
mai centrale sau pe lingă artere care 
dispun de rețele edilitare, în mai 
toate oraşele din țară. 

Desigur că factorul cel mai impor- 
tant este soluţia de plan, adică 
soluția de arhitectură și sistemul de 
rezistenţă, unde atit arhitectul cit 
şi inginerul constructor trebuie să-și 
dovedească priceperea în a prevedea 
pe o suprafaţă cît mai restrinsă tot 
ce este necesar pentru condiţii de 
locuit civilizate. Aici lupta cea mare 
se dă în jurul raportului între supra- 
faţa locuibilă şi suprafaţa construită 
care, contorm directivelor plenarei, 
trebuie să fie cel putin 50%, adică 
suprafaţa locuibilă dintr-un apar- 
tament să reprezinte cel putin jumă- 
tate din suprafaţa totală desfăşurată 
a apartamentului respectiv, inclusiv 
suprafața orizontală ocupată de zi- 
duri. Acest raport între suprafaţa 
locuibilă și suprafaţa construită ser- 
veşte la aprecierea ştiinţifică a cali- 
tàtii soluţiei de arhitectură. 

in calcule rezultă că la același 
preţ pe metru pătrat construit cos- 


tul unui metru pătrat locuibil scade 
direct proporțional cu creşterea aces- 
tui raport, ceea ce se explică, de 
exemplu, şi prin faptul că costul 
acelorași instalaţii se repartizează 
la o suprafaţă utilă mai mare în 
cazul creşterii raportului. 

În cadrul proiectării locuinţelor 
se mai rezolvă şi aspectele plastice, 
eliminindu-se exageràrile arhitec- 
tonice, se urmăreşte aplicarea unor 
finisaje durabile, dar cit mai putin 
costisitoare şi folosirea unor ele- 
mente de rezistenţă care să nu uti- 
lizeze decît în măsură strict necesară 
material scump sau deficitar. Costul 
unei construcţii este influenţat nu 
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numai de cos- 

tul manoperei sau 
al materialelor folo- 
site, ci si de o serie de 
alți factori, cum sînt: du- 
rata şantierului, gradul de 
mecanizare, folosirea unor ` 
materiale care nu necesită un 
volum mare de manoperă étc. 
Este evident că la șantierele de 
construcții care durează mult timp 
apar cheltuieli mari de regie, chel- 
tuieli pentru lucrările de conser- 
vare din timpul iernii, cînd nu se 
lucrează, si alte cheltuieli indirec- 
te, fără să mai vorbim de chiria 


pentru utilaje, de proasta folosire 
a lucrărilor de organizare a acestor 
şantiere, de cheltuielile pentru depo- 
zitarea materialelor etc. Toate aces- 
tea încarcă destul de apreciabil cos- 
tul construcţiilor. 

lată acum unele din rezolvările 
practice obţinute în timpul ce s-a 
scurs de la plenară pînă în prezent. 
Institutele de proiectare care proiec- 
tează clădiri social-culturale au cău- 
tat să-şi îmbunătăţească proiectele 


„elaborate anterior sau să întocmească 


proiecte. noi. Un ajutor preţios în 
această direcţie a fost dat prin ela- 
borarea noilor proiecte tip-directivă 
care prezintă secțiuni foarte variate 


pentru apartamente unifamiliare de 
două camere, baie, cu toate anexele 
necesare, cu o suprafață locuibilă în 
medie variind în jurul a 28—30 ma. 
Principiul constructiv de bază 
este zidăria portantă de cărămidă si 
planşee de beton armat monolit sau 
cu elemente prefabricate. 

Avind în vedere că în capitală te- 
renurile libere au forme foarte varia- 
te şi că existența altor construcții 
invecinate impune deseori soluţii 
mai dificile de plan, a fost necesar 
ca pe arterele principale să se folo- 
sească, ca sistem de rezistență, re- 
teaua de stilpi de beton armat, care 
permite un joc mai liber al dispozi- 


CONFORTABILE 
IEFTINE 


pri zidurilor interioare si ocupà un 
oc mai mic decît zidària portantà 
necesară. În schimb, se consumă mai 
mult otel-beton, fapt ce limitează 
din punct de vedere economic folo- 
sirea mai largă a unor asemenea 
sisteme. 

Institutele regionale de proiectare 
de pe lingă sfaturile populare au 
căutat să rezolve problemele con- 
form specificului local, ştiut fiind 
că diversele regiuni ale ţării noastre 
au şi un specific diferit în ceea ce 

riveste preferința locatarilor pentru 
mpàrtirea locuinţei respective. 

Ar fi greu să se prezinte aici toate 
soluţiile de plan, care sint, desigur, 


1oarte variate, fiecare avind avanta- 
jele si dezavantajele ei. Un fapt este 
însă cert că în scurt timp s-a reuşit să 
se elaboreze proiecte noi care au 
ermis feducerea costului pe apar- 
ament de la 80.000 și chiar 100.000 


de lei, cum a fost nu de mult, la 
cca. 35.000—40.000 de lei. Pentru 
a arăta cum a fost posibil acest lu- 
cru, trebuie vorbit despre unele 
elemente noi care au dus la economii 
importante. 

n vederea realizării unor econo- 
mii substanţiale la clădirile de locuit 
se aplică principiul de a deservi cit 
mai multe apartamente pe etaj de 
un număr cît mai restrîns de scări. 
În acest sens, s-a mers pe linia înși- 
ruirii unui număr cit mai mare de 
apartamente de-a lungul unui cori- 
dor exterior, aşa cum s-a făcut la 
unele din construcţiile noi executate 
la Piteşti, în capitală si în alte părţi. 
Tot în sensul folosirii scării pentru 
cît mai multe apartamente se utili- 
zează şi sistemul de a da acces la 
apartament nu numai de pe palierele 
principale ale scării, ci de pe palie- 
rele intermediare, adică la diferență 
de jumătate etaj, asa cum se pro- 


cedează, de exemplu, la 
proiectele vilelor din Flo- 
reasca nord sau la proiectele 
pentru unele blocuri din centrul 
capitalei. O altă soluție econo- 
mică este si aceea de a reduce sub- 
solul construit la un minim strict 
necesar, avind în vedere că acolo 
unde se folosesc alți combustibili 
decit lemnul, boxele din subsol sint 
în general nefolosite, astfel, acolo 
se pot lăsa numai spaţiile necesare, 
entru introducerea racordurilor la 
instalaţiile tehnice. 


Un element nou în dotarea apar- ` 


tamentelor şi care contribuie la 
obținerea de economii este şi folo- 
sirea în baie fie a unor căzi de dimen- 
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O APLICATIE A TEHNICII NOI: 


„CARBOFLUID“ 


(Urmare din pag. 7) 


È 
$ 
9 


DEA 


peratură ridicată), volum clădit sì 
investiţii mari, bilanţ termic nefa- 
vorabil, față de o productivitate 
specifică redusă. 

Cu 6 ani în urmă, la Institutul de 
cercetări miniere (ICEMIN) s-a în- 
ceput cercetarea asupra cuptoarelor 
de mare productivitate pentru fabri- 
carea semicoesului. Cercetarea s-a 
concretizat. în procedeul aplicat 
industrial la Calan, numit carbo- 
fluid (carbonizarea prin fluidizare). 

Prima baterie de trei cuptoare, 
folosind această tehnică nouă, este 
azi în funcţie la Calan. 

Cuptorul de semicocsificare în 
strat fluidizat este confectionat din 
material refractar, are în exterior 
o manta metalică pentru asigurarea 
etanşeilății; în interior cuptorul 
este lipsit de orice mobil sau metale, 
“asigurindu-i-se astfel un fond de 
timp de funcţionare ridicat. 

Cărbunele pentru semicocsificare, 
măcinat la granulaţia 0—3 mm, este 
preluat din buncărul de cărbune de 
un transportor elicoidal şi introdus 
în cuptor, unde întîlneste agentul 


siuni mai reduse si a căzilor - ban- 
chetà uzitate mult în cat pe mo- 
derne din străinătate, fie înlocuirea 
căzilor cu dusuri, ceea ce este reco- 
mandabil din punct de vedere igienic. 

Din punct de vedere al sistemului 
constructiv, un principiu de bază 
este acela ca greutatea construcţiei 
(exprimată în tone) să fie cit mai 
redusă, ceea ce împinge la folosirea 
pereţilor cît mai subţiri, a elemen- 
telor cît mai uşoare şi uşor de ma- 
nipulat. Acest lucru este realizabil 
atit prin utilizarea de cărămizi 


găurite si elemente celulare din be- 
toane uşoare cît şi prin folosirea 
unor panouri uşoare aglomerate din 
lemn (panouri PAL). 

În aceeași categorie intră şi ten- 
dinta de a se construi noile case din 
panouri prefabricate, care se folo- 


de fluidizare (amestec de aer-gaze 
arse) ce vine din focar cu tempera- 
tura de 600 — 700°C. Intrînd în 
contact, se realizeazà un pat fluidi- 
zat turbulent, concomitent efectu- 
îndu-se procesul de uscare si semi- 
cocsificare. Căldura necesară proce- 
sului este furnizată de căldura sen- 
sibilă a gazelor arse, cît şi prin 
arderea în stratul fluidizat a unei 
cantități de cărbune cu aerul din 
agentul de fluidizare. 

Alimentarea cuptorului este auto- 
matizatà, fiind comandată cu ajuto- 
rul unui 'termoelement prin inter- 
mediul unui releu electronic. Ter- 
moelementul menţine în cuptor o 
temperatură constantă, actionînd 
asupra debitului de cărbune intro- 
dus, respectiv asupra turaţiei trans- 
portorului elicoidal. 

Semicocsul format este deversat în 
buncărul de semicocs, iar de aici 
este evacuat prin intermediul unui 
transportor cu raclete şi elevator în 
silozul de semicocs. 

Gazele de semicocsificare, vaporii 
de apă si gudron, împreună cu agen- 
tul de fluidizare, la ieşirea din strat 
își micşorează viteza, apoi trec la 
două cicloane pentru despràfuire. 

Avantajele realizate prin aplica- 


sesc pe scară largă în Uniunea Sovie- 
tică şi R.D.G. şi pentru care există 
și la noi unele încercări — cum ar 
fi cele din comuna Baloteşti ale 
Trustului regional București. 

Rezultatele economice aprecia- 
bile, nu atit prin efectele imediate, 
ci mai ales prin uşurinţa exploatării 
şi a folosirii cît mai raţionale a com- 
bustibilului, le aduce încălzirea 
prin termoficare, sub care denumire 
nu trebuie să se înțeleagă numai sis- 
temul reţelei largi orăşeneşti, ci şi 
sistemul centralelor termice pe an- 
sambluri, amplasate în subsolul 
uneia dintre construcţii. 

Alte economii importante în con- 
structia de locuinţe vor rezulta prin 
imbunătățirea execuţiei, reducerea 


duratei de execuţie fiind una din. 


problemele centrale. 


rea acestei tehnici noi sint multiple 
Astfel investiţiile pentru o producţie 
egală cu 80 tone de semicocs pe zi 
sînt mult mai mici față de folosirea 
cuptoarelor Ab-der-Ilalden. Produc- 
tia anuală raportată la 1 m? volum 
de cuptor este de 10 tone pentru 
procedeul vechi şi 120 tone pentru 
procedeul nou, deci în raportul 1:12. 
Pentru a produce 1 tonă semicocs, 
munca necesară este de 5 ori mai 
mare la procedeul vechi faţă de cel 
nou. 

Dacă tot semicocsul necesar Uzi- 
nei de cocs de la Hunedoara va fi 
fabricat prin fluidizare, economiile 
vor fi de ordinul a 200.000.000 de 
lei pentru investiţii şi cca. 40.000.000 
de lei/an diferenţa de preț pentru 
semicocs în comparație cu vechiul 
procedeu. 

La scară industrială, în prezent, 
instalaţia construită la Calan este 
prima în Europa. 

Calitatea constantă a semicocsu- 
lui, productivitatea ridicată la vo- 
lum de instalaţii redus, cit si posi- 
bilitatea de mecanizare şi automa- 
tizare totală arată că tehnica nouă 
de semicocsificare în strat fluidizat 
asigură fabricarea semicocsului în 
condiții optime. 


În execuţia construcţiilor de lo- 
mun, de asemenea, au Început să 
se folosească procedee care urmăresc 
economii de materiale deficitare. 
Aici poate fi amintită înlocuirea 
cofrajelor de cherestea cu cofraje de 
aluminiu, care sînt refolosibile. 

Trebuie menționată si înlocuirea 
unor materiale care intră chiar în 
construcție, în special cu mase plas- 
tice. Înlocuirea plăcilor de faianță în: 
baie şi bucătărie cu mase plastice, fo- 
losirea maselor plastice la pardoseli, 
întrebuințarea conductorilor înveliti 
în masă plastică etc. sînt de abia 
începuturi reduse şi vor putea fi 
mult lărgite o dată cu dezvoltarea 
industriei acestor materiale la noi 
în ţară. 

Din cele citeva aspecte ale noilor 
soluţii de arhitectură şi de execuţie 
în problema construcţiei locuinţelor 
rezultă că problema reducerii cos- 
tului acestor construcţii necesită în- 
tr-adevăr multă ingeniozitate si nu 
poate să fie rezolvată decit tinînd 
seamă de progresul tehnic multi- 
lateral. 

Noi rezerve vor fi date la lumină 
dacă se va folosi pe scară largă tre- 
cerea la o mecanizare cît mai com- 
pletă a execuţiei după modelul san- 
tierelor moderne sovietice de con- 
structie, unde, prin transformarea 
lucrului de constructor în operă de 
montaj, se ridică în timp record de 
70--89 de zile blocuri de locuinţe 
cu cîteva etaje. 


Secţiune verticală printr-o locuință la core 
accesul la apartamente se face si de pe po- 
liorele intermediare ale scării 


rale: 


ce în 


CI dată cu venirea primă- 
verii, cînd cîmpul şi 
livezile se împodobesc 
cu flori multicolore, harni- 
cele albine caută de dimi- 
neatà pină seara picăturile 
strălucitoare de nectar, cu 
care umplu micul lor labo- 
rator viu— gușa, Cu sarcini 
care uneori depășesc 75%, din 
greutatea corpului lor, ele 
se întorc la stup și trans- 
mit repede încărcătura al- 
binelor primitoare de nectar, 
după care, neobosite, își 
iau din nou zborul. 

Dar oare ce se petrece 
cu harnicele înaripate cînd, 
în loc să mai activeze la 
cîmp, să construiască faguri, 
să crească puietul, atîrnà în 
ciorchini mari, imobili, la 
urdinișul și peretele din fata 
stupului? Răspunsul la acest 
fenomen devine limpede a- 
tunci cînd mii și mii de 
albine părăsesc urdinișul, 
se învîrtesc în jurul stupului, 
producînd un bîzîit puternic, 
pe care apicultorul îl recunoaște 
de la distanță. În acest moment, 
influențată de excitatia gene- 
rală, matca iese printre ulti- 
mele albine și nu va trece mult 
timp pînă la fixarea roiului în 
apropierea stupinei pe o ramură 
de copac, tufă sau gard, Albi- 
nele roiesc! Roirea este instinc- 
tul de înmulţire al albinelor, 
prin care aproximativ jumătate 
din numărul indivizilor se des- 
prinde din familia-mamă si 
părăsește stupul. Cauza princi- 
pală a apariţiei frigurilor roi- 
tului este dezechilibrul care 
apare la un. moment dat în 
familia de albine între doicile 
care pot hrăni puietul și canti- 
tatea de puiet pe care ele tre- 
buie să-l hrănească. În familia 
de albine se acumulează un 
număr sporit de albine tinere 
care pot hrăni mai multe larve 
decît cele existente în cuib. 
Glandele lor. pot secreta mai 
mult lăptișor decît este nece- 
sar pentru larvele din stup, 

Apariţia roirii este influen- 
tatà si de condiţii exterioare 
ca: volumul insuficient al stu- 
pului, lipsa de spațiu care să 
permită constructoarelor să clă- 
dească minunatele edificii, cu- 
legătoarelor să depoziteze necta- 
rul auriu, mătcii să-și depună 
nestingherită ouăle. Ventilatia 
insuficientă, arsita puternică a 
soarelui, activitatea slabă de 
culegere a nectarului grăbesc 
apariția instinctului de înmul- 
tire. 
1 a unui număr din 


„activitate de construcție, 


i 
și 


Şet de lucrări CORA ROSENTHAL 
Institutul agronomic „N. Bălcescu” 
Bucureşti 


să clădească potirașe speciale — 
botci — în care se vor dezvolta 
viitoarele mătci. Depunerea ouă- 
lor de către matca familiei în 
botci și apariția în ele a larve- 
lor sînt semnul sigur al intrării 
în. frigurile roitului. 

Ca urmare a aparitiei frigu- 
rilor roitului, albinele îsi schim- 
bă comportarea față de matcă, 
intensitatea „de hrănire a ei 
scade, ea devine mai ușoară 
și va putea zbura cu roiul în 
curînd după ce prima botcă 
va fi acoperită de albine cu un 
căpăcel de ceară. 

Albinele ce roiesc, înainte de 
părăsirea stupului, își încarcă 
gusulitele cu miere, instinct 
de asigurare a existenţei lor 
pînă la găsirea unui nou adă- 
post. 

Roiul așezat în apropierea 
stupinei este o formaţie bine 
structurată, la interior mai 
afînatà, formată din lanțuri 
de albine în vîrstă pînă la 
19.:zile.:La. exterior,.roiul cu 
prinde albine mai  vîrstnice, 
de 19—25 de zile, care reali- 
zează raporturile lor cu exte- 
riorul printr-un punct principal 
de comunicație denumit urdi- 
niş. 

În roi, printr-un sistem spe- 
cial de semnalizare — un dans 
de lungă durată —. albinele 
cercetase comunică celorlalte 
descoperirea unui nou adăpost. 
După aceasta, nu va trece mult 
timp, ghemul se va desface și 
albinele vor zbura spre noul 
adăpost, „uitind“ complet de 
vechea lor așezare. Aici, roiul 
va trece imediat la o intensă 


ridi. 
ieuo 


După 8‘zile de la plecarea 
roiului iese o matcă tînără. 
După ieșirea primei mătci se 
poate auzi „Cîntecul mătcilor“, 
Matca tînără ieșită scoate o 
serie de sunete, iar mătcile din 
botci răspund, 

Dacă frigurile roitului au 
încetat, matca tînără omoară 
cu acul pe celelalte mătci din 
botci. Dacă ele continuă, măt- 
cile din botci rămîn neatinse, 
iar pînă la dezvoltarea lor 
poate ieși roiul al doilea cu 
matca tînără. 

Roirea naturală 
dezavantaje, dintre care cel 
mai însemnat este scăderea 
productivității familiei de bază, 
ca urmare a lipsei de activi- 
tate a albinelor din perioada de 
pregătire pentru roit, si fări- 
mitarea puterii familiei prin 
roire. Familiile care au roit 
strîng cu 25—32% mai puţină 
miere decît albinele neroite 
în cazul cînd roirea naturală se 
put sau în timpul 
înfloririi principalelor plante 
melifere, 

Cunoașterea acestui proces 
dă posibilitatea dirijării lui, 
a înmulțirii efectivului la timpul 


are multe 


sunt În trarne: 
riveste ceput 


potrivit si în numărul dorit, 
‘pe calea roirii artificiale. 

Metodele de roire artifi- 
cială sînt nenumărate. Dintre 
acestea, metoda cea mai 
simplă constă în divizarea 
unei familii puternice în 
două familii, care se adă- 
postesc în stupi separati. 
Aceştia se așază de o parte 
și de alta a locului pe care 
a stat vechea familie al 
cărei conţinut a fost îm- 
pàrtit între cei doi stupi. 
După aceasta, vechiul stup 
se ridică, ceea ce face ca 
albinele culegătoare care se 
întorc de la cules să se di- 
vizeze între cei doi stupi 
nou formați. Familia lipsită 
de matcă se ajută cu o 
matcă de rezervă sau cu o 
botcă matură. Treptat, fa- 
miliile se distanțează și se 
pun pe locuri noi în stupinà. 

Institutul de cercetări a- 
picole din Uniunea Sovietică 
a elaborat metoda de roire 
intensivă simplificată, aplicată 
cu succes la noi. Metoda se 
bazează pe întărirea familiilor 
de prăsilă cu faguri luați de 


la familii de producție. În 
familia de prăsilă, aglome- 
rîndu-se multe albine, apar 
frigurile . roitului. În acest 


moment se procedează la for- 
marea primului roi, ridicîn- 
du-se din familie matca, un 
fagure cu puiet matur și albi- 
nele de pe el, la care se adaugă 
alti faguri cu puiet și provizii 
luaţi din familiile de producţie. 
Aceştia se introduc într-un 
stup gol, care se așază pe un 
loc nou în stupină. După apro- 
ximativ o săptămînă de la 
formarea roiului, din familia 
de bază în care se găsesc botci 
mature se formează încă 3 
roiuri artificiale, realizîndu-se 
o înmulțire de 100%. Există , 
variante .la care procedeul de 
înmulţire este mai mare, de 
133%. 

Cunoscînd interesantul feno- 
men de roire, apicultorul poate 
să pătrundă activ în viața albi- 


nelor și să dirijeze acest proces, 
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CROMOPLASTICITATEA — O 

NOUĂ METODĂ PENTRU ÎN- 

CERCAREA CONSTRUCŢIILOR 
PE MODELE 


Institutul de proiectări 
și cercetări a materialelor 
de construcţii (I.P.C.M.C.) 
a elaborat o nouă metodă 
de studiere a comportării 
construcțiilor în zona elas- 
toplastică, pe care a denumit-o cromoplasticitate, folosind 
modele la scara redusă, executate dintr-o masă plastică spe- 
cială, care se albește atunci cînd materialul ajunge la curgere 
prin eforturi de întindere si se înnegreste în cazul curgerii 
prin eforturi de compresiune. Cercetătorii de la |.P.C.M.C. au 
studiat vizual comportarea elastoplastică a construcției. 

Materialul a fost realizat de colectivul laboratorului de mase 
plastice din ICECHIM. à 

Studiile efectuate pe baza acestei metode vor contribui la 
introducerea în practică a calculului în zona elastoplastică, 
care poate duce la o ieftinire a elementelor de rezistență ale con- 
strucțiilor de 15—30% . 

Metoda a fost prezentată în cadrul Academiei R.P.R. si la 
sesiunea științifică a Institutului de construcții din București, 
fiind primită cu interes atît de cercurile științifice din tara 

noastră cît și de specialiști 

din străinătate, 4 
BETON DIN ASCHII DE LEMN 
ȘI CIMENT Tot în cadrul Institu- 
tului de proiectări și cer- 
cetări a materialelor de 


construcţii s-a realizat utilizarea deșeurilor lemnoase (talașului 
din rășinoase, rumegușului) pentru fabricarea de materiale de 
construcții ușoare, termoizolatoare. 


— ing. FIROIU CONSTANTIN 
candidat în științe tehnice 


= _ D rintre numeroasele metode de prelu- 
du et P. crar a metalelor folosind curentul elec- 
~ tric se numără gi procedeul de poli- 
„sare electrochimică 


igienic si comod 


în comparaţie cu cel mecanic, este rapid, 
— calități pre ase 
„Seci creşterea productivităţii şi îmbună- 
Atirii condiţiilor de muncă, 

Într-un articol al revistei „Ştiinţă şi mai multor metale și aliaje, să aibă sta- 
tehnică“, tratind d x 
s-a arătat că electrol 
trecere a curentului 


re galvanotehnic 
za este procesul de 
electric continuu 


Prin mineralizarea talașului cu sulfat feros, silicat de sodiu 
si clorură de calciu și aglomerarea lui cu ciment portland ca 
liant%-a ajuns la obținerea unor materiale de construcții ase- 
mănătoare cu produsele străine cunoscute sub diferite denumiri 
comerciale ca Durisol, Samel, Sidec etc, 

La betoanele pentru blocurile de zidărie s-a introdus și nisip 
cuartos sau nisip de diatomit. 

Talasul este în prealabil mineralizat cu solutiile indicate 
mai sus, 

Din aceste materiale, pînă în prezent s-au confecționat 
blocuri de zidărie (tip Skacikov), blocuri de zidărie cu două 
goluri străpunse, plăci pentru pereţi despărțitori cu nut și feder, 
plăci pentru fațadă cu o față finisată. 

Pe măsura continuării cercetărilor urmează să se găsească 
noi sortimente. 


REFACEREA CULTURILOR BĂ- 


R Grindina produce în 
TUTE DE GRINDINA 


fiecare an mari pagube 
agriculturii noastre. Aces- 
tea variază în funcție de 
faza de vegetaţie în care a fost surprinsă cultura și după 
felul plantei. 

Se pune acum întrebarea dacă aceste culturi bătute de grin- 
dinà mai pot fi refăcute. Răspunsul ni-l dau cercetările întreprin- 
se în această direcţie de către colectivul catedrei de fitotehnie 
a Institutului agronomic „N. Bălcescu“ din București, 

În urma experienţelor efectuate s-a stabilit că după grindină 
se pot reface ușor culturile de sfeclă de zahăr, porumb, tutun și 


y 


Din această cauză, pe proeminente are 
loc o concentrație mai mare a curentului 
electric decit în adincituri, si deci si o 
dizolvare mai rapidă a acestora, ducînd 
astfel, treptat, la netezirea sâprafeșel A 
metalului care serveşte drept anod. 

& S-au propus numeroşi electroliți pentru 
Pa polisarea electrochimică. 

Dintre aceştia, însă, foarte puţini sînt 
folosiţi practic, deoarece trebuie să înde- 
plinească un număr mare de condiţii 
printre care: să aibă o capacitate cît mai 
mare de lustruire, să fie cît mai puţin 
coroziv, să poată fi folosit la lustruirea 


bilitate chimică, să nu dega 


gaze nocive 
şi să prezinte securitate 


n exploatare. 
Mai des întrebuintati sînt electrolitii: 
fosforici, sulfurici, sulfofosforici şi cro- 


zinc ......6..] 
staniu 


Polisarea electrochimica este o intere- 
| santă realizare în sectorul lustruirii supra- 
fetelor metalice, cu atît mai mult cu cit 


„ procedeul mecanic de polisare folosit pe o 
„scară încă destul de mare are numeroase 
„dezavantaje, 


“aceste dezavantaje se pot men- 
tiona: durata mare a lustruirii, cantitate 
mare de muncă, procedeu anevoios gi 
dăunător sănătății. 

Procedeul electrochimic de lustruire, 


POLISAREA CU ELECTROLIT UNIVERSAL 


| Densitate de 
“curent în 


CACAO 


admite .cA netezirea supr 


- sẹ acoperă cu o peliculă 


„formă ca grosim 


i iat ai electrolit însoţit de apariţia la 


ectrozi a unor anumite fenomene. 

Astfel, la catod (electrodul negativ) au 
loc depuneri de metale sau degajare de 
hi , iar la anod (electrodul pozitiv) 
se dizolvă metalul din care acesta este 
confecţionat sau se degajă oxigen. 

În anumite condiţii de lucru si în electro- 
liti de o anumită compoziţie, dizolvarea 
anodului se face astfel incit peri 
metalului devine foarte lucioasă şi lipsită 
de asperitàti, realizindu-se astfel ceea ce 
am numit mai sus polisarea electrochi- 


mică, 
În privința punan proceselor care se 
petrec la suprafaţa anodului în timpul 
lisării electrochimice există mai multe 
poteze. Totugi, aceste a er nu explică 
decît în parte fenomenul lustruirii. 
Una din aceste ipoteze, larg răspîndită 
rii atetei anodulu 
prin dizolvarea asperitàtilor este conditio- 
nată de apariţia unei pelicule viscoase. 
nn atita inte Cezara 
suprafaţa cu asper! 
3 ca viscoasă È 
constind din produsele rezultate din 
procesul de dizolvare anodică, 
Grosimea acestei pelicule este neuni- 
ê, proeminențe (8) 
mea este mai mică decit In adîncituri, 
in care cauză rezistența la trecerea curen- 
tului electric pe aceste porțiuni este cores- 
punzător diferită. 


id $ 


mosulfofosforici. Electrolitit fosforici, care 
au la bază acidul ortotostorie (H,PO,), 
sint folosiţi mai ales la lustruirea cuprului 
si a aliajelor acestuia — alama gi bronzul, 
În practica lustruirii electrochimice se 
folosește foarte mult electrolitul cu 3 
COMA BORERt: numit cromosulfofosforie cu 
următoarea compoziţie: 
— acid ortofosforic (greutate specifică 
1,5—1,55): 75—78% 
pa Mold Arion ( greutate specifică 1,84): 
— anhidridă cromicà (Cro,): 5- 6 
— apă.....5—6% » 
Iată citeva condiţii de lucru la folosirea 
electrolitului cromosulfofosforie indicat mai 
sus. ” 
Pentru otel. cu mult carbon, durata 
medie de lustruire este de 5—10 minute 
la densitatea de curent anodică de 40—50 
amperi /dm* şi la temperatura de 75 —80°C, 
iar pentru aluminiu și aliajele lui la densi- 
tatea de 50—60 amperi/dm* gi la tempe- 
ratura de 80—90°C, durata este de 3—5 
minute. siva de 
Este de remarcat faptul că cei mai multi 
electroliți proaspăt pregătiţi nu au capa- 
citatea optimă de polisare decit în urma 
unei prelucrări. | A 
Astfel,  electroliţii fosforici destinati 
lustruirii cuprului şi alamel încep să 


[Rr 


lucreze bine numai după dizolvarea unei 


„se folosesc obi 


3 CRONICA ŞTIINŢIFICĂ * CRONICA ŞTIINŢIFICĂ * CRONICA ŞTIINŢIFICĂ * 


în măsură mai mică de floarea-soarelui. Nu se refac cerealele 
lovite de grindină înainte de faza de burduf. lată acum cîteva 
exemple. 

Porumbul bătut de grindină s-a refăcut si a dat 80—86% din 
producția normală, prin aplicarea de prașile și îngrășăminte și 
înlăturarea părților uscate ale frunzelor, La culturile de sfeclă 
s-au dovedit eficace sfirîmarea crustei, mobilizarea solului 
prin prasile, aplicarea de îngrășăminte complexe (care conțin 
azot, fosfor, potasiu) și irigare. 

La o cultură de floarea-soarelui bătută de grindină, lă înce- 
putul formării pălăriilor, 48—64% din plantele lovite de grin- 
dină erau culcate la pămînt, iar frunzele erau rupte în cea mai 
mare parte, La această cultură — îndată ce terenul a permis — 
s-a aplicat o prașilă precedată de administrarea de îngrășăminte 
(100 kg de azotat de amoniu, 50 kg de superfosfat și 50 kg de 
sare potasică). Ca urmare, o parte din plante s-au refăcut și 
au rodit. Producțiile obținute au fost de 500—850 kg la hectar 
(25—35% din producţia normală ce s-ar fi realizat). 

Rezultatele obținute pînă acum dovedesc că omul, cu ajutorul 
științei, poate lupta și împotriva acestei calamitàti naturale, 
reducînd pagubele provocate de ea. 


A Cercetătorii secției de 

COBALTUL IN CREȘTEREA fiziologie din Institutul de 

RATELOR cercetàri zootehnice au stu- 

diat influenta pe care o 

are cobaltul asupra cresterii bobocilor si productiei ratelor 
adulte, 

Experientele s-au făcut cu clorură de cobalt, care a fost admi- 

nistrată în hrană de 3 ori pe săptămînă în cantitate de 0,200 mg 


cantităţi de 10—12 g/litru de cupru. 

Electroliţii cromosulfofostoriei, la rin- 
dul lor, dau rezultate bune dacă la tem- 
peratura de 70 —75*C se trece o cantitate de - 
electricitate de 20—25 amper-ore/litru 
la tensiune de 12-15 volti, 

In secţiile de polite ‘electrochimicà 

aceleaşi băi utilizate . 

în tehnica galv Vanica: 


„observată este rezultatul îmbunătăţirii 


microgeometrice a suprafeţei şi inde a 
zonelor cu tensiuni în e > pd 


pentru un kilogram de greutate vie. Bobocii de ratà care au pri- 
mit clorură de cobalt au avut apetitul sporit, starea de 
vioiciune mai pronunţată, penajul li s-a schimbat mai timpuriu 
și au realizat o greutate corporală mai mare cu 475 g la fiecare 
individ. Mortalitatea a fost de 4 ori mai mică față de lotul 
martor. 


O influenţă pozitivă are cobaltul și asupra rațelor adulte, La 
rațele care au primit în hrană clorură de cobalt s-a constatat o 
mărire a producției medii de ouă cu 15%, și a greutăţii medii a 
ouălor cu 4,2%, iar a fecundității lor cu 5,5%. 

lată încă un mijloc economic care stă la îndemîna omului 
pentru a obține cantități sporite de carne și de ouă. 


Absorbtia de către 
frunze a elementelor mine- 
‘rale din solutii pulverizate 
pe ele este un fapt cunos- 
cut de multă vreme. Acest procedeu folosit mai mult pentru 
vindecarea plantelor de cloroză prin stropiri cu sulfat de fier 
a devenit în ultimul timp unul din cele mai cercetate 
moduri de aplicare a îngrășămintelor suplimentare la plante, 
inclusiv la vita de vie. 

Experiențele efectuate la Staţiunea viticolă Valea Călugă- 
rească au dovedit că în urma îngrășării extraradiculare a viței 
de vie a crescut vigurozitatea butucilor de vità, s-a mărit an 
de an lungimea de creștere a lăstarilor și greutatea lemnului. 

Stropirile cu îngrășăminte chimice simple sau în amestec 
cu zeamă bordeleză (cînd aplicarea îngrășămintelor coincide cu 
stropitul contra manei) au dat un spor de producție de 2.700 kg 
de struguri la hectar 
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De obicei, suprafaţa catozilor se ia ceva 
mal mare decit suprafața anozilor, 

În general, catozii gi anozii (plesele 
este recomandabil să albă sprint form 
pentru a se obţine o fat uniform S pe 

ată suprafața pieselor supuse prelucrării 

Distanța optimă dintre catozi şi anozi 


este determinată de dimensiunile pieselor 


(anozilor) şi tensiunea curentului continuu 
de care se dispune: de udă această 
distanță se la de 40—10 

Tensiunea sursei de fi Pico a nece- 
sară în polisarea electroc 
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di de (CARI o peliculeî viscoase pe 
suprafața metalului de polisat a) succesiunea 
fazelor în netezirea suprafeței; b) Instalaţie 
pentru polisare electrochimică: 1 — o porțiune 
a suprafeţei anodului; 2 — pelicula viscoosà 
în cavități: 3 — proeminentele suprafeţei ano- 
dului; 4 — concentrația curentului pe proe- 
minente; 5 — anodul; 6 — catodul; 7 — elec- 
trolitul ; 8 — cuva de electroliză 


(Explicatiile cifrelor 1, 2, 3 de la fig. a co- 
respund cu cifrele 1, 


2, 3 de la fig. b) 
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erul, acest tovarăș nevăzut, 
dar prezent peste tot, care 
ne protejează planeta cu 
mantaua sa împotriva rătă- 
citorilor meteoriti şi împotriva ra- 
zelor cosmice, care temperează razele 
solare pe o emisferă și conservă în 
același timp căldura pe cealaltă, în 
care s-a asternut „umbra nopții, are 
o foarte variată activitate în slujba 


“omului. 


Energia aerului în mișcare a în- 
vîrtit din vremuri îndepărtate morile, 
fără a cere nici un preţ. Din timpuri 
străvechi, foalele fierarului, suflînd 
peste jarul strălucitor, au îmblinzit 
oţelul, care, încălzit pînă la înmuie- 
re, ascultă de meșterul făurar trans- 
formîndu-se în unelte de muncă. 


„Spărgător de valuri” pneumatic: 1 — Conducte 
perforate; 2 — Flotoara; 3 — Ancoră; 
4 — Compresor 


De prin 1500 se 
cunoast a-numita 


spiralà sau cu palete, 
4 care, asezatà în cosul 
unui focar (al unei forje), se învîrtea 
sub acţiunea curentului de aer care ie- 
sea prin cos datorită depresiunii ce se 
formează prin încălzirea aerului în 
focar. Axul roții acţiona prin inter- 
mediul mai multor angrenaje 2 
cilindri asemănători unui laminor, 
destinati baterii monedelor de aur, 
argint și cupru. 

În zilele noastre, utilizarea aeru- 
lui comprimat ca purtător de ener- 
gie acoperă domenii tot mai vaste. 

Energia cedată de aer este aceea 
pe care el o primeşte de la un motor 
în timpul comprimării sale, energie 
pe care o ţine înmagazinată și o 
transportă pînă la locul de utilizare 
printr-o reţea de conducte. 

Comprimarea aerului se obține 
prin micşorarea volumului în care 
s-a aspirat aerul din atmosferă, în 
compresoare cu piston (1) 
sau cu palete mobile ra- 
diale (piston rotativ), 
sau prin acţiunea forte- 
lor centrifuge asupra ae- 
rului într-un compresor, 
aşa-zis centrifugal. 

n uzine, care folosesc 
de obicei aerul compri- 
mat la presiuni de 5—6 
atmosfere, sînt instalate 
centrale de aer compri- 
mat, cu mai multe com- 
presoare, cu rezervoare 
tampon de aer, de unde 
pleacă apoi reţelele de 
aer în întreaga uzină, întocmai ca 
vasele de sînge într-un organism. 

Maşinile si uneltele care între- 
buinteazA energia acumulată în aerul 
comprimat lucrează în două feluri: 
prin presiune, care se exercită asupra 
unui piston deplasabil într-un ci- 
lindru, sau prin destinderea aerului 
comprimat, care își măreşte astfel 
viteza de scurgere (maşini rotative, 
ejectoare, suflătoare de sablaj, de 
vopsit etc.). 

SCULE 
PNEUMATICE 


C ea mai largă răs- 
pîndire o au scu- 
lele pneumatice cu 
acțiune percutantă. 
uncționarea unui 
ciocan pheumatic este 
foarte simplă: sub 
acțiunea aerului com- 
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primat la 5—6 atmosfere, un piston 
se deplasează într-un cilindru, execu- 


„mașină de fum Sefor- tind o mişcare rapidă alternativă cu 
mată dintr-o roată {a de 1.000-4.000 de lovi- 


turi pe M 

Ciocanele de dă 
folosite la tăierea metaluliti 
sarea niturilor, la spargerea zidurilor 
de cărămidă sau beton și la diferite 
lucrări tehnico-sanitare în construe- 
ţii. 

Ciocanul pneumatic de perforat 
e foarte răspîndit în industria minie- 
ră la perforarea găurilor de puscare 
în roce tari. 

Maiul pneumatic servește la în- 
desarea pămîntului în forme de tur- 
nătorie sau pentru îndesarea și vi- 
brarea betonului în cofraje. 

Ciocanele de bătut crampoane se 
utilizează la executarea lucrărilor 
extrem de grele si scumpe de batere 
a crampoanelor la montarea căii 
ferate. 

Cheile pneumatice de strîns piu- 
lite sau şuruburi lucrează ca si cele- 
lalte ciocane pneumatice, cu dife- 


Instalaţia pneumaticà de transport: 1 — Slep cu 
grine; 2 — Separator; 3 — Pompà centrifugă 


renta cà miscarea rectilinie alternati- 
vă e transformată printr-o roată si 
nişte clicheti în mișcare rotativă. 

Nenumărate mașini de găurit (3), 
de frezat si polizoare pneumatice 
împâînzesc atelierele uzinelor moder- 


ne. 
„.. ÎN UZINE 


| n turnătoriile de fontă si oţel, 
forma în care se vă turna meta- 
lul lichid se execută pe mașini de 
format pneumatice (4). Rama formei 
și modelul se așază pe masa mașinii 
acționată de un piston, care se ridică 
și coboară sub acţiunea aerului com- 
primat, producînd şocuri frecvente 
care îndeasă bine nisipul introdus 
în formă. Apoi forma e transportată 


cu un ridicător pneumatic 
(un cilindru în care se d 
plaseazà un piston cu t 
actionat de aer comprim 
pe banda de turnare; di 
turnare, pămîntul, a 
aproape pietrificat, trebui 
îndepărtat. Un vibratorpn 
umatic determină despri 
derea pămîntului ars 
piesa metalică prin prod/i 
cerea unor şocuri de ma 
frecvenţă (cîteva mii p 
minut). La cubilouri, în 
care se topeste fonta nece- 
sarà turnătoriei, aerul com- 
primat necesar e livrat de 
compresoare centrifugale. 
În atelierele mecanice, 
utilizarea cea mai frecventă 
a aerului comprimat este la 
stringerea pieselor pe masini [la 
strunguri (5), la masini de. găurit, 
frezat (6)], prin presiunea exercitată 
pe pistoanele unor cilindri de forță. 
Strîngerile pneumatice se fac rapid, 
cu efort uniform si permanent, la 
o simplă comandă a lucrătorului. 


= 


Pentru ridicarea şi deplasarea pie- 
selor se folosesc ridicătoare pneuma- 
tice (7). Pentru curățirea maşinilor- 
unelte de aşchii, pentru curățirea 
pieselor .înainte de montaj, acestea 
se suflă cu aer. 


“poduri, 


Pistoalele de vopsit suflă vopsea, 
cu ajutorul unui curent de aer, 
pe diferite piese sau agregate asam- 
blate, cu motoare, maşini, vagoane, 
construcții metalice. Un 
vagon-cisternà se vopseste cu aju- 
torul aparatului pneumatic de 20 
de ori mai repede decit manual. 

n atelierele de forjă, aerul com- 
primat este în multe cazuri agentul 
energetic care ridică și apoi izbeste 
ba masiv peste metalul înro 
sit (2). 

Cuptoarele care încălzesc metalul 
pînă la înmuiere sînt alimentate 
cu combustibil lichid sau gazos, 
arzînd în curent de aer comprimat, 
dat de un compresor centrifugal. 


... ÎN TRANSPORTURI 


utilizare importantă are aerul 

în domeniul transportului de 
materiale diverse, ca nisipuri, ce- 
reale, făină, zahăr, ciment, pe dis- 
tante destul de mari (cca. 100—200 
m), prin tuburi metalice bine închi- 
se, în special în porturi. 

Instalaţia de transport e simplă, 
ieftină, flexibilă, ocupă loc putin 
şi foloseşte ca agent de transport 
(de antrenare) un curent de aer cu 
viteză mare (40—60 m/s) generat de 
un ventilator care lucrează fie prin 
aspirație, fie prin refulare (împin- 
gere). 

Unele automobile folosesc pentru 
frînare aerul comprimat de un mic 
compresor acţionat de motor; la 
altele, burdufuri din cauciuc sau 
masă plastică, cu-aer comprimat la 
interior, amortizeazà socurile, con- 


stituind chiar 
automobilului. 

Deschiderea și închiderea 
uşilor la autobuse și la 
tramvaie se fac tot pneu- 
matic. 

În cauciucurile tuturor 
vehiculelor rutiere se găseş- 
te aer comprimat la 2—5 
atmosfere. 

Acolo „unde nu pot pă- 
trunde locomotive de mină 
electrice sau Diesel, în mine 
grizutoase, circulă liniștită 
şi sigură de sine pneumo- 
locomotiva (8). Comprimat 


suspensia 


"in tuburi sub presiune de 200 atmos- 


fere, aerul își reduce presiunea în- 
tr-un reductor pînă la 6—7 atmosfere 
si apoi pune în mișcare pistonul - 
maşinii pneumolocomotivei. 


* 


a mari înălţimi, unde aerul se ra- 

refiază, motoarele avioanelor nu 
ar mai da puterea necesară dacă nu 
s-ar introduce în motor o cantitate 
suplimentară de aer cu ajutorul unui 
compresor. 

Sub apă, lucrările pentru con- 
struirea de piloni, pentru poduri, 
nu sînt posibile decit sub protecţia 
aerului sub presiune, care împiedică 


apa să pătrundă în clopotul sub care 
se execută lucrările. 

În porturi, aerul comprimat e un 
adevărat „imblinzitor de valuri“, 
Prinse de flotoare speciale şi anco- 
rate bine, la o anumită adincime, 
o serie de conducte perforate trimit 
jeturi de aer comprimat la suprafață, 
care sparg valurile si linistesc marea 
în rada portului. 

Peste tot, sub apă, pe pămînt 
şi chiar în atmosferă, aerul este 
părtaş la munca omului pentru o 
viață mai bună. 


sovietic Demihov a efectuat 

o operație în condiţii puţin 
obișnuite. Locul operaţiei a fost 
nu o sală de operaţie, ci... abatorul 
din Moscova! Operația a constat 
din coaserea unor limbi obținute de 
la animalele tăiate recent,unei vaci 
sănătoase. Cu ajutorul aparatului 
de cusut vasele de sînge, Demihov a cusut fiecărei limbi 
vase lungi de sînge, iar celălalt capăt al lor a fost pus în 
legătură cu arterele și venele unei vaci, Sub ochii celor prezenţi, 
limbile îndepărtate de trupul gazdei lor și care păreau moarte 
au devenit din nou vii, în vasele lor de sînge a început să 
circule sîngele, au început să-se contracte mușchii, au devenit 
din nou calde, 

Era, într-adevăr, un spectacol neobișnuit. În grajd stătea o 
vacă obișnuită și în jur pe tăvi de metal erau zeci de limbi hră- 
nite cu sîngele ei. Un astfel de fenomen: animal cu multiple 
limbi nu numai că nu se găsește în natură, dar nu fusese încă 
obținut nici în laboratoarele de chirurgie experimentală. 

Dar care era rostul acestei operații? Desigur că nu numai de- 
monstrarea tehnicii chirurgicale înaintate. Nu, operația avea 
un scop practic foarte precis, 

Crescătorii de animale din țările Europei și Asiei au pierderi 
foarte mari din cauza unei boli a animalelor domestice; boala 
aceasta se cheamă febră aftoasă, 

Laptele și carnea acestor animale sînt foarte periculoase pentru 
om. Pierderile pricinuite de această boală numai în Europa se 
cifrează la miliarde. Epizootia (epidemia în sînul animalelor) care 
a bîntuit în Franța în 1951—1952 i-a costat pe francezi 60 miliar- 
de de franci. 


N u de mult, cunoscutul chirurg 
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lată un elegant autobus construit de tînăra industrie de auto- 
vehicule din R.P. Chineză. El este prezentat si la expoziţia 
„Construcţia economică aR.P. Chineze“, deschisă în Bucuresti. 
Autobusul va fi folosit în transportul urban și are o capacitate 
de 36 de locuri pe banchete, fiind acționat de un motor de 180 CP. 


canică fină sint stantate de a- 
ceastă maşină într-un ritm de 
1.250 de bucăţi pe minut, adică 
cca. 500.000 de bucăţi pe schimb. 


Telefonul transportabil din figură 


Minuscula presă automată din 
figurà, fabricată la Morgenrothe 
(R.D.G.), are o productivitate 
foarte ridicată, Piese pentru in- 
dustria electrotehnică sau de me- 


construit de industria radiotehnicè 
din U.R.S.S., foloseşte undele ultro- 
scurte și are o roză de acțiune do 
3 km. Aparatul este alimentat de o 
baterie care funcţionează timp de 
5 ore, iar anteno rotitoare poate 
fi dirijată în toate direcţiile. 


O OPERAȚIE NEOBIȘNUITĂ 


Savantii din întreaga lume sînt în căutarea unor măsuri e- 
ficace în lupta împotriva acestui flagel, În Statele Unite și în Ca- 
nada, animalele bolnave sînt ucise, iar corpul lor este îngropat, 
Numărul animalelor distruse numai în scopuri de prevenire a 
bolii atinge zeci de mii de capete. În Uniunea Sovietică și în 
alte cîteva țări ale Europei se fac vaccinări cu un vaccin special, 
Acest vaccin se poate obține numai pe limbile animalelor sănă- 
toase. Virusul se inoculează în limbă și se așteaptă pînă cînd 
apar vezicule care conţin virusul viu. După aceasta, vaca este 
sacrificată, și din veziculà se obține vaccinul. Pentru a obține 
o cantitate chiar mică de vaccin, trebuie sacrificat un număr 
mare de vaci. Un virusolog olandez a propus cultivarea virusului 
pe culturi de țesuturi. Vaccinul obținut astfel a fost mai ieftin 
decît cel obținut de pe animale vii, însă era foarte complicat 
de organizat producția în masă. Și atunci unuia din colabora- 
torii Institutului de cercetări științifice veterinare din Uniunea 
Sovietică i-a venit o idee originală: operația executată de Demi- 
hov. Ideea s-a dovedit a fi din cele mai fericite, Limbile trebuiau 
să fie irigate numai o zi, acest timp fiind suficient pentru inocu- 
larea și dezvoltarea virusurilor. Pentru obținerea vaccinului, în 
loc să fie infectate 100 de animale, ajunge numai unul singur, 
S-a calculat că o singură vacă poate să hrănească 100—150 de 
limbi. Operația a fost perfecționată în continuare: în locul 
arterelor și venelor naturale s-au întrebuințat tuburi din mase 
plastice, În viitor se va încerca menținerea limbilor în viață 
cu ajutorul unei inimi artificiale, 

Foloasele aduse de noua metodă sînt uriașe, În următorii 2—3 
ani, în Uniunea Sovietică urmau să fie întrebuințate aproximativ 
300.000 de limbi pentru acest scop, ceea ce ar fi însemnat tot 
atîtea vite sacrificate. În acest fel, un număr foarte mare din 
aceste animale vor putea fi folosite în alimentaţie 
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O masinà de înaltà tehnici- 
tate, produsă în R.P. Chineză, 
este această mașină de găurit, 
cu ultrasunete, care poate pre- 
lucra piese destul de grele, 
capul de găurit avind o cursă 
de 250: mm. 


Un „plămin de oțel: de dimen- 
siuni reduse este ultima realiza» 
re a industriei de aparate medi» 
cale din R.D.G. Cu ajutorul „plă- 
minului de copii MEDI-436" se 
asigură respiraţia artificială, pe 
timp îndelungat, a sugacilor sau , 
copiilor mici, cu lungimea corpu» 
lui pină la 1,20m, care prezintă 
paralizii ale muschilor aparatu» 
lui respirator în urma poliomie- 
litei, 

Folosirea aparatului a dat re- 
zultate bune în cazurile grave 
de paralizie a diafragmei, 


SĂ NE PETRECEM CONCEDIUL? 


ară... Sute de case de odihnă, de 

tabere pionieresti își deschid porțile 

asteptînd cu nerăbdare locatarii, Prin 
grija partidului și guvernului nostru, 
sute de mii de oameni ai muncii și copiii 
acestora pot să-și petreacă concediul în 
locurile cele mai pitorești ale țării. Marea 
și muntele parcă se concurează, atrigînd 
care mai de care mai multi partizani. Nu 
e întotdeauna ușor să-ți alegi locul de con- 
cediu. Alegerea trebuie să fie bine făcută, 
ţinîndu-se seamă nu numai de preferinţele 
strict subiective, ci și de faptul ca locul 
ales să contribuie cel mai bine la refacerea 
organismului. Deci un factor impor- 
tant și adesea neglijat în această ale- 
gere este influența pe care o au condi- 
ţiile climaterice asupra organismului, 
asupra funcțiilor fiziologice. Înainte 
de plecarea în concediu este întot. 
deauna bine să consultăm un medic, 
care să stabilească locul cel mai indicat 
de odihnă si care să-și dea avizul dacă 
alegerea a fost de acum făcută. 

Din punct de vedere al influenţei 
asupra organismului omenesc, distin. 
gem mai multe feluri de regiuni balneo- 
climaterice. Există regiuni, cu așa-zisă 
climă indiferentă, nespecifică, care nu 
produce modificări deosebite în func- 
iile organismului, oricine putîndu-se 
obișnui ușor cu ea, fără eforturi deose- 
bite. Astea sînt. așa-zisele climate „de 
crutare" și sînt întîlnite la șes, în 
regiunea colinelor și în parte în regi- 
unea muntoasă, în staţiunile situate la 
o înălțime nu mai mare de 1.000 m. 


Climatul de șes și de coline se întinde 
pînă la o altitudine de 500 m. Acest climat 
se caracterizează printr-o presiune atmo- 
sferică uniformă, fără variaţii prea mari, 
cu contraste mici de temperatură în cursul 
zilei și cu radiaţii ultraviolete reduse, 
Apropierea unei păduri determină pre- 
zenta unui aer curat cu umiditate uniformă, 
lipsit de curenţi. Un asemenea climat este 
indicat pentru cei care suferă de boli ale 
căilor respiratorii, ale sistemului nervos, 
avînd o acțiune calmantă, linistitoare. 

Regiunile viticole au o temperatură mai 
caldă, ploi puţine, scutite de vînturi pu- 
ternice. O astfel de regiune este indicată 


SOARELE POATE FI 


e poate fi mai plăcut decit 

mingiierile calde ale soarelui pe 
o plajà de nisip de pe litoralul mà- 
riv? Într-adevăr, razele soarelui sint 
în acelaşi timp gi foarte plăcute, 
şi foarte folositoare, prin radiaţiile 
cuprinse în spectrul solar si în spe- 
cial prin razele ultraviolete cu mul- 
tiple acțiuni asupra organismului. 
Razele soarelui însă sînt şi pericu- 
loase în acelaşi timp, în special pe 
plajele de pe litoral, unde adierea 
vintului ne face să nu ne dăm seama 
de căldura lor. Foarte mulţi se duc 
din prima zi pe plajă şi stau ore în 
sir expuşi soarelui. Pentru moment 
nu se simte nici o reacție neplăcută, 
însă seara începe să se manifeste reac- 
tia de inflamare a pielii sub forma 
de roseatà difuză, iar în cazuri mai 


pentru convalescentii după diferite boli 
operaţii și pentru cei cu afecțiuni ale căilor 
respiratorii, 

Zona subalpină, între 500 și 1.000 m, 
cuprinde majoritatea stațiunilor noastre 
socotite „de munte“. În această zonă regăsim 
elementele unui regim de crutare combi- 
nate cu unele elemente excitante, în spe- 
cial în localităţile situate la înălțimi mai 
mari. Cu cît localitatea este situată lao 
altitudine mai mare, cu atît verile vor fi 
mai răcoroase și cu atît presiunea atmosfe- 
rică și umiditatea vor fi mai reduse, Aceste 


localități se bucură de o cantitate mare 
de radiații solare cu multe raze ultraviolete. 


PERICULOS... 


grave şi vezicule. Aceste reacții ne- 
plăcute sint foarte uşor de prevenit 
printr-o expunere gradată razelor de 
soare; prima zi de plajă se recomandă 
în funcţie de sensibilitatea pielii si 
de gradul pigmentatiei anterioare, 
10—12 minute de expunere pe spate 
şi pe față. Această perioadă se poate 
crește zilnic in funcție de toleranţă 
şi de reacțiile obținute cu 10—20 de 
minute, pentru a se ajunge în decurs 
de 4—5 zile la expuneri de 1—2 ore. 
De obicei, în acest ràstimp, pielea se 
bronzeazà uniform (bronzarea nu e 
altceva decit transformarea unor celule 
în pielea omului sub influenţa radia- 
piilor ultraviolete), și acest strat de pig- 
ment protejează într-o măsură oarecare 
pielea de eventualitatea unor arsuri. 
Și băile de mare trebuie să fie gra- 
date, e bine ca să nu răminem în 
apa de mare în prima zi decit 10—20 
de minute, urmind ca acest timp să 
crească zilele următoare. ; 


Scăderea cantităţii de 
oxigen în urma mic- 
sordrii presiunii at- 
mosferice duce la o 
diminuare a proce- 
selor de ardere din 
organism, ceea ce de- 
terminà ca fenomen 
compensator creșterea numărului de glo- 
bule roșii pentru a transporta o cantitate 
mai mare de oxigen la organe și țesuturi. 
Odihna la munte în climat subalpin va fi 
indicată în special persoanelor, slăbite, 
anemiate, deprimate, surmenate fizic 
și intelectual. De asemenea, muntele 
are o acţiune foarte bună și asupra acelora 
care suferă de boli ale căilor respiratorii, 
pentru că cura de altitudine constituie un 
antrenament bun pentru funcţiile respira- 
torii la fel ca și pentru cele nervoase și 
circulația sîngelui. Odihna la altitudine 
nu este recomandată în special persoanelor 
în vîrstă, care suferă de arterioscleroză, 
hipertensiune sau boli de inimă. Bolnavii 
de inimă tineri, din contră, suportă bine 
acest climat, cu condiţia să nu facă ascen- 
siuni obositoare. De asemenea, în regiunea 
subalpină se tratează în bune condiţii multe 
forme de tuberculoză pulmonară. 

Pe lîngă regiunile cu climă de crutare, 
există și regiuni cu clime excitante, care 
acționează puternic asupra organismului 
determinînd apariția unor reacții de adap- 
tare cu modificări fiziologice importante. 
Adaptarea la aceste condiţii de climă cere 
un oarecare efort din partea organismului și 
se face în decursul unei perioade de timp 
mai îndelungate. Dintre-climatele exci- 
tante face parte cel alpin, care se întinde 
la înălțimea de peste 1.000 m. Acţiunea sa 
excitantă se datorește scăderii presiunii 
atmosferice, deci a oxigenului, tempera- 
turii scăzute și intensității sporite a radia- 
ţiilor ultraviolete. Toti acești factori in- 
fluențează puternic organismul, ducînd 
la modificări în compoziţia sîngelui, în 
schimburile gazoase, metabolismul săruri- 
lor minerale; cresc volumul și ritmul res- 
piratiei, se intensifică circulația sîngelui, 
creste activitatea inimii. Odihna într-o 
asemenea regiune este indicată numai 
persoanelor care posedă o oarecare rezis- 
tentà a organismului. În regiuneă alpină 
se tratează unele forme de anemii, de astm 
bronșic, boli ale căilor respiratorii și unele 
forme de tuberculoză, 

Climatul de stepă are, de asemenea, un 
caracter excitant, datorită căldurii puter- 
nice,  uscăciunii, radiaţiilor solare pu- 
ternice și contrastului puternic între tem- 
peratura de zi și noapte. Acţiunea asupra 
organismului se produce prin evaporarea 
crescută a lichidelor la nivelul pielii și 
plămînilor. Acest climat 
are indicații mai reduse, 
odihna în asemenea con- 
ditii fiind recomandată 
în unele forme de reu- 
matism cronic, dureri și 
inflamații nervoase, in- 
flamatii cronice ale orga- 
nelor genitale feminine. 


Un loc aparte printre locurile de odihnă 
ocupă regiunile cu clima maritimă, repre- 
zentat la noi în ţară prin numeroasele sta- 
tiuni de pe litoralul Mării Negre. Clima- 
tul marin are un caracter stimulator, de 
întărire a organismului. Alături de ele- 
mente calmante, cum ar fi uniformitatea 
presiunii atmosferice, variații mici de 
temperatură și umiditate, cuprinde și 
o serie de elemente excitante, ca radiaţii 
ultraviolete bogate, vinturi frecvente, 
conţinut mai mare de clorură de sodiu si 
iod. La acestea se adaugă acțiunea binefă- 
cătoare a tratamentului cu nămol, băile de 
nisip, băile în apa de mare. Climatul marin 
acționează asupra organismului crescînd 
metabolismul, mărind pofta de mîncare, 
stimulînd sistemul nervos. Odihna și tra- 
tamentul la mare sînt indicate copiilor cu 
stări de debilitate nu prea pronunțate, ra- 
hiticilor, diferitelor forme de reumatism, 
afecţiuni ginecologice, boli de piele, tuber- 
culoză osoasă. Unii oameni suportă însă 
rău marea. Aceștia sînt în special cei cu 
nervozitate accentuată, cu somn agitat, 
cei care sînt debilitati în urma unor boli 
grave, bolnavii cardiaci și cei cu tubercu- 
loză pulmonară. Această categorie de bol- 
navi trebuie să renunţe la mare și urmează 
să-și aleagă locul de odihnă din multitu- 
dinea localităţilor aflate în alte zone de 
climă. 

Schimbarea de mediu, schimbarea climei 
are asupra organismului influenţe variabile. 
Reacţiile la această schimbare vor fi diferi- 
te de la om laom și vor depinde de condi- 
tiile externe în care se găsește bolnavul. 
Reacţiile organismului la începutul perioa- 
dei sale de adaptare la noile condiții ale 
mediului extern constituie așa-zisul proces 
de aclimatizare. Dintre climatele din tara 
noastră, cel de stepă, cel marin, alpin și 
în unele cazuri și cel subalpin provoacă, 
cu ocazia aclimatizării, reacţii mai in- 
tense. La indivizii sănătoși, bine echili- 
brati, perioada de aclimatizare trece 
neobservată, neproducînd schimbări subiec- 
tive, În alte cazuri poate să apară o ușoară 
astenie, insomnie, lipsă de poftă de 
mîncare, ușoare dureri de cap, uneori 
stări de subfebrilitate. La unele persoane, 
aceste reacții sînt foarte marcate, fiind 
însoțite de accentuarea stării de boală 
anterioară. Cei suferinzi de reumatism 
vor avea dureri articulare mai puternice, 
astmaticii criză de astm. Tulburările pro- 
duse de perioada de aclimatizare nu nece- 
sită de obicei tratament medicamentos. 
Este necesar în schimb la începutul oricărei 
cure balneoclimaterice cîteva zile de odih- 
nà înaintea începerii curei propriu-zise. 

Această perioadă de odihnă va atenua 
mult reacţiile neplăcute ale organismului. 

Concediul petrecut în ambiantà plăcută 
si în condiţii corespunzătoare stării sănă- 
tății este o chezășie a redobîndirii forței 
de muncă și a succeselor pentru anul 
viitor.u 


Dr. E. MANOLE 


POMPA 


„CU ARDERE INTERNĂ” 


u există ţară în lume 
N care să aibă atîtea cîm- 
puri irigate cum are Chi- 
na. Însă pentru fiecare mu 
de cîmp irigat (1/17 dintr-un 
hectar) sînt necesari zilnic 
peste 10 m? de apă. Cea mai 
bună mașină pentru irigare 
s-a dovedit pompa „cu ardere 
internă“. Presiunea formată 
la arderea gazului de gene- 
rator în cilindri acţionează 
direct asupra apei și o îm- 
pinge în capătul superior al 
conductei. Ea a fost proiectată 
şi construită de profesorul 
Dai Hui-jui de la Institutul 
de automobile şi tractoare din 
Cianciun, împreună cu lucră- 
torii Institutului de cerce- 
tări ştiinţifice în domeniul 
construcției de maşini agri- 
cole din Pekin. Cu aceasta 
se pot pompa 200 m? de apă 
pe oră la înălțimea de 4,5 m, 
consumul de antracit în gene- 
ratorul de gaze fiind sub 1,5 
kg. Dacă apa se pompează 
la 10 m înălţime, pompa 
poate fi comparată cu o pompă 
obișnuită acționată de un mo- 
tor cu gaz de generator de 
25 CP; din comparaţie re- 
zultă un consum de combusti- 
bil de 2—3 ori mai redus. 
Pompa din figură are 2 
cilindri de lucru în care su- 
prafața apei ţine locde „pis- 
toane“. În partea superioară 
a fiecărui cilindru se află 
supapele de admisie si eva- 
cuare, legate în asa fel încit 
intotdeauna una să se deschidă 
cînd se închide cealaltă, Par- 
tea superioară a fiecărui cilin- 
dru și capacul formează ca- 
mera de combustie la care 
se montează o bujie. Car- 
terul comun al celor ? cilindri 
are o serie de supape pentru 
alimentarea cu apă. O con- 
ductă face legătura acestui 
carter cu un turn de apă. 
Ciclul de funcţionare al fiecă- 
ruia din cilindri are 4 timpi. 
În timpul întîi au loc aprin- 
derea combustibilului şi des- 
tinderea gazelor. Coloana de 
apă comprimă gazul combus- 
tibil în partea superioară a 
camerei de combustie. Scîn- 
teia aprinde amestecul: car- 
burant, și, ca rezultat al 
arderii, presiunea din cilin- 
drul pompei creşte. Sub pre- 
siunea gazelor care se destind, 
apa din cilindru urcă în tur- 
nul de apă. Deşi presiunea 
gazelor din cilindru scade, 
procesul de pompare a apei 
în turnul de apă continuă prin 


din cilindru scade sub pre- 
siunea atmosferică. 

În urma scăderii presiunii în 
cilindru, supapele de admisie a 
apei se deschid automat, iar 
apa pătrunde liber în cilindru. 

În cel de-al doilea timp se 
face evacuarea gazelor arse. 
Cînd presiunea din camera de 
combustie se apropie de pre- 
siunea atmosferică, se deschi- 
de, sub greutate proprie, su- 
papa de evacuare, iar sub pre- 
siunea statică a coloanei de 
lichid se face evacuarea gaze- 
lor arse pînă cînd coloana de 
lichid ajunge să apese supapa 
de evacuare şi o închide. 
După aceasta apa continuă să 
urce în camera de combustie, 
comprimînd puternic resturile 
de gaze arse. În acelaşi timp 
are loc explozia în cel de-al 
doilea cilindru. 

Al treilea timp reprezintă 
perioada de destindere a ga- 
zelor arse rămase şi de admi- 
sie a amestecului carburant 
proaspăt. Datorită exploziei 
din cel de-al doilea cilindru, 
presiunea apei scade, gazele 
arse se destind şi se deschide 
supapa de admisie, prin care 
începe să se aspire în cilindru 
amestecul carburant. 

În timpul al patrulea are 
loc compresia amestecului car- 
burant. După ce camera decom- 
bustie s-a umplut cu ames- 
tec carburant, supapa se în- 
chide, sub presiunea hidrosta- 
tică a apei se face compresia 
amestecului carburant şi se 
reîncepe ciclul în 4 timpi al 
pompei. 

După cum se vede, noua 
pompă are o construcţie foarte 
simplă şi deci este ieftin de exe- 
cutat. Ea nu necesită nici mo- 
tor de acţionare si nici ungere. 

O asemenea pompă nu este 
numai un mecanism ideal pen- 
tru irigări, ci poate servi şi 
ca motor cu ardere internă 
fără piston, cu transmisie hi- 
draulică. Ea se poate utiliza 
ca agregat auxiliar la centra- 
lele electrice sătești, asigurînd 
în telul acesta încărcarea com- 
pletă a generatoarelor în pe- 
rioada scăderii apelor. Se poate 
folosi o astfel de pompă şi 
ca mijloc de poa sie pentru 
ambarcații. Jetul de apă pro- 
dus de pompă este îndreptat 
în spate (la pupă) şi produce 
deplasarea ambarcaţiei prin 
reacţie. 

Toate avantajele arătate mai 
sus subliniază marile perspec- 
tive ale acestei noi mașini 
termice, care se deosebeşte 
fundamental atît de motorul 
cu piston cît şi de turbină. 
În cadrul Expoziţiei „Cons- 
tructia economică în R. P 
Chineză“, deschisă la Bucureşti, 
este expusă o pompă cu ardere 
internă ce funcţionează în doi 


timpi. 
(După „Tehnika Molodeii”) 


TIMP 1 
TIMP MOTOR 


PAPA 
DE 


Sus: Pompa lucrează în 4 timpi — a, b timpul 1; c,d — timpul 2; e — timpul 3: 
f — timpul 4 
Jos: Pompa cu „ardere internă” în funcţiune, Se observă cei 2 cilindri în paralel 


SUPAPE DE ASPIRATIE 


TOTII PSE 
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Prof. univ. |. POPOVICI 
Institutul de patologie şi igienă animală 


şi animalelor, răspîndită astăzi în ţările conti- 
nentale. 

Este greu de apreciat exact numărul de îmbolnăviri 
printre oameni: boala se diagnostică cu mare greutate, 
iar un mare număr de cazuri evoluează ca infecţii 
inaparente, fără semne de boală. Toate acestea deter- 
mină pe unii specialişti să considere că numărul real 
de îmbolnăviri este mai mare decit cel indicat în statis- 
ticile oficiale. 

Dacă la acestea mai adăugăm şi pierderile econo- 
mice enorme pe care le provoacă această boală creş- 
terii animalelor — avorturi, sterilitate prelungită, 
produşi (purcei, viței) neviabili, scăderea producţiei 
de lapte — se înţelege si mai bine de ce bruceloza a 
atras şi atrage încă atenţia unui număr mare de spe- 
cialişti. 

Se pare că omenirea cunoaşte această boală încă 
din cele mai vechi timpuri. Începînd din secolul al 
XVIII-lea, medicii au observat-o mai ales în țările 
din bazinul mediteranean şi au descris-o amănunţit 
sub diferite nume: febra de Malta, febra mediteraneană, 
febra de Neapole, febra ondulată etc. 

Adevărata istorie a cercetării cauzelor acestei boli 
începe însă abia în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, cînd guvernul britanic, îngrijorat de numă- 
rul mare de îmbolnăviri printre soldaţii englezi din 
insula Malta, numeşte o comisie de medici pentru 
studiu în această insulă a „febrei mediteraneene“. În 
1887 unul din membrii comisiei, David Bruce, comu- 
nică că a obținut din splina unui om decedat în urma 
acestei boli un microb care, inoculat la maimuţă, 
provoacă o boală întru totul asemănătoare cu a omu- 
lui. Bruce a numit microbul descoperit de el Micro- 
coccus melitensis, după vechea denumire a insulei 
— Melita. 

Cu toate că descoperirea lui Bruce a avut o impor- 
tantà covîrsitoare pentru cunoaşterea bolii, au mai 
trebuit aproape 20 de ani de cercetări ca să se desco- 
pere felul în care se contaminau oamenii. În 1905 
un alt cercetător, Zammit, descoperă că principalul 
rezervor al infecţiei îl constituie caprele, foarte nume- 
roase în insula Malta şi printre care boala era foarte 
răspîndită. Oamenii se contaminau consumiînd laptele 
crud al acestor capre. În felul acesta se explică şi 
observaţia făcută mai de mult că în garnizoana malteză 


B ruceloza este o boală infecțioasă, comună omului 


boala nu se constată decit cu totul excepţional printre 
ofiţeri, majoritatea cazurilor fiind printre soldaţi: 
aceştia din urmă îşi completau ratia consumînd laptele 
de capră procurat de la localnici. 

De altfel, se pare că această legătură între infecția 
omului şi a caprelor a fost în mod empiric observată 
încă mai de mult de către poporul turcmen, care denu- 
mea boala „febră de capră“. 

Între timp, în microbiologie se mai face o descope- 
rire importantă, care la început părea să nu aibă nici o 
legătură cu febra de Malta. În 1897 doi cercetători 
danezi, Bang şi Stribolt, descoperă microbul avortului 
infecțios al vacilor, boală cunoscută de mult în unele 
ţări din Europa. Mult mai tirziu, în 1918, se constată 
însă că microbul lui Bang se aseamănă foarte mult cu 
Micrococcus melitensis, şi aceasta a determinat pe 
oamenii de ştiinţă să-i includă într-un singur grup, 
denumindu-i, în cinstea lui Bruce, Brucella abortus 
şi Brucella melitensis. Ulterior a fost inclus în acelaşi 
grup şi microbul care provoacă avortul infecțios al 
scroafelor. Totodată s-a constatat că toţi reprezen- 
tanţii grupului Brucella pot provoca îmbolnăvirea 
oamenilor. Boala produsă de aceşti germeni la om şi 
animale a primit numele de bruceloză. 

Afară de om sînt receptive la această boală toate 
animalele domestice, în primul rînd taurinele, porcii, 
oile şi caprele, multe animale sălbatice și păsările. 
Cel mai evident semn al bolii la animale este avortul, 
în special la scroafe, vaci, oi şi capre. Animalele bol- 
nave împrăştie un număr enorm de germeni, prezen- 
tind pericolul cel mai mare pentru infectarea altor 
animale şi a omului. 

La răspindirea bolii în lumea întreagă au contribuit 
în pria rînd exporturile şi importurile de vite făcute 
de marii proprietari fără respectarea normelor sanitar- 
veterinare care se opuneau intereselor lor înguste. 
Desigur că în acelaşi fel boala a fost introdusă şi în 
tara noastră, unde a fost semnalată încă de la începu- 
tul acestui secol, deşi e foarte probabil ca ea să fi 
apărut încă mai de mult. 

Pentru om, bruceloza este, înainte de toate, o boală 
profesională, îmbolnăvindu-se în primul rînd persoa- 
nele care au un contact permanent cu animalele domes- 
tice sau cu produsele lor: mulgătorii, îngrijitorii de 
animale, medicii veterinari, lucrătorii din industria 
cărnii şi a laptelui. Deosebit de expus infecţiei este şi 


Í CONSUMAREA PRODUSELOR 
ANIMALE CRUDE 


— 


personalul care lucreazà în laboratoarele pentru studiul 
brucelozei. Totodată nu este exclusă îmbolnăvirea 
şi a altor persoane care consumă alimente crude pro- 
venite de la animale bruceloase: lapte, smîntînă, unt, 
frişcă, brînză, carne insuficient friptà etc. 

Dacă posibilităţile de contaminare ale omului sînt 
atit de numeroase, trebuie arătat că aceasta nu se 
produce de cele mai multe ori decit în urma infecţiei 
cu 0 doză mare de germeni sau în urma unui contact 
de lungă durată cu sursele de infecţie. 

Boala la om începe de obicei cu febră, transpiraţii, 
dureri de cap, dureri musculare şi articulare, slăbi. 
ciune generală, avind apoi o evoluţie cronică, cu loca- 
lizări la nivelul articulaţiilor, ficatului, splinei, orga- 
nelor genitale (bărbaţi), sistemului nervos etc. Starea 
bolnavului poate să se îmbunătăţească pentru un 
timp îndelungat, dar la o slăbire a rezistenţei organis- 
mului, boala se manifestă din nou. De multe ori, 
începutul ei poate trece neobservat pînă la apariţia 
unei complicații. Ea se confundă adesea cu gripa, 
febra tifoidă, reumatismul etc. 

Ştiinţa a elaborat astăzi metode eficace pentru 
tratamentul acestei boli la om. Astfel se folosesc cu 
succes antibioticele, vaccinurile speciale, metode fizio- 
terapeutice (raze X), cît si tratamentul balnear: 

Aplicarea unui tratament adecvat si mai ales 
efectuat la începutul bolii asigură vindecarea bolna- 
vului. Pe de altă parte, neglijarea bolii, un tratament 
nesustinut sau nepotrivit duc uneori la urmări grave 
pentru bolnav, lăsîndu-l cu unele invaliditàti. 

Prevenirea brucelozei la om se face tn primul rînd 
prin asanarea efectivelor de animale din focarele de 
boală. Din aceste motive la lichidarea acestei boli 
colaborează îndeaproape medicii veterinari si medicii 
umani. Un exemplu elocvent în această privință este 
experiența de peste 25 de ani acumulată de specialiştii 
sovietici în combaterea brucelozei. Cercetările începute 
încă în 1922 de academicianul P. F. Zdrodovski si 
colaboratorii săi, continuate apoi de o serie întreagă 
de institute si laboratoare, au fost urmate de expeditii 
şi cercetări care au stabilit căile de infecţie ale oame- 
nilor şi animalelor, metodele cele mai eficace de diag- 
nostic. S-a organizat controlul sistematic în direcția 
depistării brucelozei la oamenii din regiuni sau loca- 
litàti expuse infecţiei şi s-au elaborat metode eficace 
de tratament. Cercetătorii sovietici (Verşilova şi alţii) 
au introdus în practică o metodă de prevenire a infec- 
tiei brucelice la oameni prin vaccinarea lor cu vacci- 
nuri cu germeni vii, dar nevirulenti, metodă care 
pentru prima dată în lume a fost aplicată în masă în 
U.R.S.$S. În urma aplicării acestor vaccinàri, în 
regiunile în care boala avea un caracter epidemic 
sau asupra grupelor mari de oameni expuși infecţiei 
prin ocupaţia lor a scăzut considerabil numărul cazu- 
rilor de boală. Aceste rezultate obținute de specialiştii 
sovietici încep să atragă tot mai mult atenţia oameni- 
lor de ştiinţă din întreaga lume. 

La noi în ţară, în anii regimului de democraţie 
populară, combaterea brucelozei a fost legiferată şi a 
devenit o preocupare de prim ordin a organelor de 
stat competente. A fost extinsă rețeaua de laboratoare 
veterinare de diagnostic, în sarcina cărora cad atit 
descoperirea cît şi urmărirea focarelor de boală, au 
fost elaborate măsuri cu privire la asanarea efectivelor 
de animale contaminate. 

Paralel cu acestea s-au intensificat măsurile de pro- 
tectie a oamenilor care lucrează în mediu contaminat, 
se efectuează controlul periodic pentru bruceloză al 
celor care lucrează în sectorul zootehnic sau la indus- 
trializarea produselor animale si se supun tratamen- 
tului neîntîrziat, în mod gratuit, toţi cei găsiţi bolnavi. 

Aplicarea consecventă a tuturor acestor măsuri, 
în condițiile oferite de statul nostru de democraţie 
populară, cît şi succesele obținute pînă acum în com- 
baterea brucelozei ne dau posibilitatea să prevedem 
că în anii următori numărul animalelor bruceloase 
va scădea tot mai mult, făcînd astfel să dispară încă 
o boală periculoasă pentru sănătatea omului. 
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apărut viața pe pămînt și cum a 
rezultat în decursul evoluţiei o 
atît de mare varietate a plantelor și ani- 
malelor pe care le cunoaștem astăzi, 
Explicarea fenomenelor petrecute cu 
milioane și milioane de ani în urmă care 
au dus la apariţia și evoluţia plantelor 
şi animalelor a constituit una dintre pro- 
blemele cele mai grele ale științei. De 
greutăţile întîmpinate în lămurirea aces- 
tor fenomene au profitat din plin propaga- 
torii misticismului și obscurantismului, 
idealiștii de toate nuanțele, care nu s-au 
sfiit să lanseze cele mai absurde credințe 
mistico-religioase. Credinţa într-o forță 
supranaturală care ar fi creat de la „început“ 
plantele și animalele din zilele noastre a 
fost larg răspîndită, și religia o mai sus- 
ţine și acum, cu tot ridicolul pe care-l 
provoacă. Lupta împotriva unor aseme- 
nea concepții retrograde a fost dusă de 
oamenii de știință si gînditorii înaintați 
încă din cele mai vechi timpuri, și ea 
constituie una din paginile luptei dintre 
materialism și idealism. 


C u toții ne întrebăm cînd și unde a 


Filozofii antici materialiști, ca Demo- 
crit, Anaxagoras s.a., luptînd împotriva 
credințelor că plantele si animalele ar 
fi fost create de zei, au încercat să dea 
primele explicaţii științifice asupra origi- 
nii vieţii. Astfel, Democrit a emis părerea 
că viața a rezultat ca fenomen ‘natural în 
urma îmbinării atomilor în mișcare, iar 
Anaxagoras spunea că plantele și anima- 
lele au apărut din germeni, embrioni și 
seminţe căzute pe pămînt o dată cu ploaia. 

Unii filozofi ai trecutului, ca, de exem- 
plu, Aristotel ș.a., susțineau că viața s-ar 
fi născut din substanța lipsită de viață 
în mod spontan, că din praf, cîrpe murdare 
sau gunoaie ar apărea păduchi, broaște, 


` muşte sau că din mîl s-ar naște peștii. 


Această concepţie era cu totul greșită, 
întrucît arăta că din materia lipsită de 
viață ar apărea în mod spontan organisme 
evoluate, superior organizate, ca broaște, 
pești și chiar mamifere (șoareci). Astăzi, se 
știe că materia vie a apărut în urma unei 
lungi evoluții a materiei de la formele ei 
cele mai inferioare pînă la organismele 
cele mai superioare. Pasteur a dovedit că 
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Fragment din scoarța unui 
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a frunzelor. Alături se văd 
trunchiuri de Lepidodendron 


organismele nu apar direct din materia 
lipsită de viaţă, ci că viața rezultă din 
ermeni, răspîndiți pretutindeni în natură, 
n aceste explicări naive ale anticilor în 
legătură cu apariția organismelor apare 
totuși strădania de a interpreta fenomenele 
în mod materialist, concepție pe baza 
căreia s-a putut aduce din etapă în etapă 
tot mai multă lumină în această problemă. 

Ştiinţa contemporană, bazată pe cunoaș- 

terea materialist-dialectică a fenomenelor, 
a dat adevărata explicație asupra modului 
în care au putut să apară primele orga- 
nisme din materia anorganică și cum au 
evoluat, cum s-au organizat și speciali- 
zat în diferitele medii de viață în tot 
decursul timpului. 
” Ştiinţa ne dovedește că pămîntul s-a 
format cu 5—6 miliarde de ani în urmă 
și că abia cu mult mai tîrziu, după cîteva 
miliarde de ani, au rezultat condițiile 
necesare care să asigure apariția primelor 
și a celor mai primitive organisme, 

Particulele de materie vie formate din 
substanţe coloidale albuminoase 1, care au 
putut supraviețui în mediul în care s-au 
format, s-au specializat și perfectat trep- 
tat-treptat, pe baza proceselor complexe 
de metabolism determinate de condiţiile 
mediului, asigurînd în felul acesta apari- 
tia primelor ființe, Aceste prime ființe 
erau  nediferențiate încă în plante și 
animale, 

Diferentierea dintre plante și animale 
s-a petrecut mai tîrziu, într-o altă etapă 
a evoluţiei vieții. Deosebirea dintre aces- 
tea constă în modul diferit de hrănire, 
de schimb de substanțe etc, Plantele s-au 
specializat la o nutriție propfie caracteri- 
zată prin asimilatia clorofiliană, fiind 
singurele fiinţe care sintetizează substanțe 
organice direct din materia anorganică, 
cu ajutorul energiei solare. Animalele se 
caracterizează în general prin nutriția 
animalică, luînd direct din mediul încon-' 
jurător substanţe organice gata sintetizate, 
Unele grupe de plante și animale s-au 
specializat însă la o viață parazitară pe 
organismele vii sau în organismele vii, 
iar alte vieţuitoare au devenit saprofite, 
adică trăiesc pe substanțele organice 
moarte, în descompunere. 

Astfel, numai în baza unui anumit mod 
de nutriție au putut să se separe din orga- 
nismele primitive cele două grupări mari 
de organisme (plantele și animalele), fie- 
care cu direcţiile lor de evoluţie, conditio- 
nîndu-se însă reciproc. 

Din cauza vechimii considerabile de 
aproximativ 300.000.000 de ani și a feno- 
menelor energice (dinamice), geologice 
(vulcani, mişcări tectonice),a unor cataclis- 
me climatice etc., resturile primelor orga- 
nisme sînt rare, prost păstrate și adeseori 
nesigure. 

Totuși s-a putut constata că primele 
plante unicelulare au fost anumite bac- 
terii (sulfobacterii, bacterii verzi și pur- 
purii), ca și bacteriile în general, apoi 
algele albastre, Bacteriile și algele albastre 
erau și sînt organisme vegetale inferior 
organizate, lipsite de un nucleu adevărat, 
fără clorofilă sau în cazul cînd aceasta 
există este dispersă în masa plasmatică 
(fără cromatofori) și se înmulțesc numai 
prin simpla diviziune. Prin aceste carac- 


1 Vezi articolul „Coacervatele“ apărut 
in nr. 5/1959 al revistei „Ştiinţă gi tehnică“, 


tere comune, aceste două grupe se aseamănă 
și formează o singură mare unitate siste- 
matică, cea mai veche. Deși cea mai 
veche grupă de plante, în tot lungul timpu- 
lui și pînă azi, nu a mai evoluat pentru a 
diferenţia tipuri mai superior organizate; 
aceasta se datorește îndeosebi vieții lor 
parazitare (în cazul bacteriilor) și în ge- 
neral simplităţii lor. 

Un grup foarte vechi de alge unicelulare 
deosebit de important este grupul flagela- 
telor. Aceste plante sînt mai organizate, 
prezentind un nucleu individualizat si 
substanţele clorofiliene grupate în croma- 
tofori cu ajutorul cărora se nutresc sin- 
gure (autotrof). Din ele au derivat nume- 
roase grupe de plante din ambele medii 
mari de viață: apă și uscat. Astfel, din 
flagelate au evoluat plantele inferioa- 
re, ca: alge, ciuperci, licheni, mușchi, 
și plante superioare: ferigi și plante cu 
flori (gimnosperme și angiosperme). 

Din grupul flagelatelor incolore (fără 
clorofilă) s-au desprins, specializîndu-se 
în baza nutritiei animalice, variate încren- 
gături de animale, 

Atît în apă cît si pe uscat, primele plante 
nu aveau rădăcină și nici frunze, ci corpul 
lor era constituit din așa-numitul tal — 
ca organ nediferentiat, dar extrem de 
variat, adaptat în general mediului acva- 
tic favorabil organismelor inferioare. Ta- 
lul este caracteristic grupului mare al 
algelor (albastre, verzi, brune, roșii), la 
ciuperci, licheni și mușchi toate acestea re- 
prezentind Talofitele acvatice și aeriene. 

Mai tîrziu, însă, plantele au început să 
se separe de mediul acvatic, adaptîndu-se 
la mediul parțial terestru (amfibic). O 
dată cu aceasta, organismul plantelor s-a 
adaptat și specializat condiţiilor mediu- 
lui aerian terestru, diferentiindu-se cor- 
mul caracteristic tuturor plantelor supe- 
rioare, fie fără flori (ferigi cu spori), fie 
cu flori și sămînță (spermatofite cu 
gimnosperme și angiosperme). 

În baza acestor diferențieri a plantelor 
există două mari unități: plante inferioare 
sau talofite (cu tal) și plante superioare sau 
cormofite (plante cu corm formate din 
rădăcină, tulpină și frunze). 

Din plantele inferioare (talofite), și 
anume din algele verzi, s-au desprins 
organisme vegetale care au ieșit din mediul 
acvatic și au format grupe mari de plante 
talofite aeriene, cum sînt ciupercile supe- 
rioare, mușchii, lichenii și chiar unele 
alge verzi aeriene adaptate condiţiilor 
mediului terestru. 

Din unele tipuri de alge verzi mai supe- 
rior organizate s-au diferențiat, de ase- 
menea, în condițiile mediului amfibic 
(uscat, periodic acoperit de apă), primele 
plante superioare, care la început nu aveau 
rădăcină și nici frunze sau dacă aveau 
frunze acestea erau mici și simple, Mai 
tîrziu au rezultat în evoluţie plantele su- 
perioare cu rădăcină, tulpină, frunze, 
adică cu cormul complet. 

Din frunze, prin diferite modificări, meta- 
morfoze, adaptări și specializări s-au 
format florile cu toată organizarea lor 
atît de variată și minunată, ca mărime, 
simetrie, culoare, În urma procesului de 
polenizare și fecundare, floarea a asigurat 
formarea variatelor tipuri de fructe și 
seminţe. Plantele cu flori si simîntà au 
avut o evoluție rapidă, care a mers în 
bună parte paralel cu aceea a insectelor 


polenizatoare. Angiospermele au acoperit 
în scurt timp suprafața globului cu dife- 
rite plante lemnoase și ierboase, cu o 
extremă variabilitate a organelor princi- 
pale, rădăcină, tulpină și mai ales a frun- 
zelor, după care reușim să cunoaștem din 
flora patriei numeroase plante, de la cele 
mai comune plante sălbatice pînă la cele 
cultivate. 

Evoluția plantelor de la cele inferioare 
la cele superioare a fost confirmată de 
rezultatele cercetărilor paleontologice efec- 
tuate, mai ales în ultimele decenii. Aceste 
rezultate vin în sprijinul explicării evo- 
lutiei si înrudirilor dintre plante. 

Grupele de plante au caracterizat dife- 
ritele ere prin frecvența și abundența lor 
datorită condițiilor mediului în care se 
formau, evoluau și se dezvoltau. 

Astfel, în era primară predominau algele 
albastre, verzi, roșii, primele ciuperci și 
licheni și apar totodată dintre plantele 
superioare cele mai primitive ferigi (psilo- 
fitele) răspîndite în locurile mlăștinoase. 
Au urmat apoi ferigile superioare ierboase 
și caracteristicele ferigi arborescente, ca 
Lepidodendron, Sigillaria, Calamites, care 
formau adevărate păduri și care după 
moartea lor din cauza schimbărilor clima- 
tice ne-au lăsat bogatele zăcăminte de 
cărbuni, Tot în era primară apar primele 
plante superioare cu seminţe, unele dintre 
ferigi si mai ales gimnosperme inferioare 
(pteridosperme). 

În era secundară dominau gimnosper- 
mele începînd cu forme simple, asemănă- 
toare ferigilor, ca Cycadalele, asemănătoare 
unor palmieri, și continuînd cu coniferele 
asemănătoare brazilor din zilele noastre. 

În această eră apar totodată și primele 
plante cu flori adevărate (angiospermele), 
la început mai primitive si putin răspîn- 
dite cu unele forme în ţinuturile nordice 
și altele în regiunile sudice, 

Spre sfîrșitul erei secundare, climatul 
devine din ce în ce mai uscat și, o dată 
cu aceasta, dispar în bună parte gimno- 
spermele inferioare, iar angiospermele iau 
o dezvoltare tot mai mare. 

În era terțiară angiospermele, avînd din 
ce în ce condiții de existență mai favora- 
bile: reducerea umidității, creșterea lumi- 
nozității, schimbarea temperaturii etc., 
ajung în scurt timp să domine vegetaţia 
pămîntului. 

În baza fosilelor cercetate din diferitele 


Ulva gi Enteromorpha, alge verzi acvatice, cu 
organizare mai evoluată, răspindite atit în 
trecutul îndepărtat cit și astăzi 


regiuni s-a constatat că unele plante 
ecuatoriale și tropicale au trăit și în regiu- 
nile nordice si polare. Pe teritoriul țării 
noastre au fost găsite fosile de plante 
tropicale (Cassia, Phaseolites) din flora 
pliocenică de la Borsec (Pop E., 1936), 
care nu mai cresc azi. 

Răcirea climei și apariția ghețarilor au 
determinat migraţia florelor spre sud ca, 
după retragerea lor, plantele să rămînă 
în regiunile în care se găsesc și astăzi, 

Sfirşitul erei terțiare si începutul celei 
cuaternare se caracterizează printr-o serie 
de glaciatii care au acoperit aproape toată 
emisfera nordică. În acest timp, unele 
plante au dispărut, altele au migrat. Astfel, 
în regiunile din apropierea ghețarilor s-a 
dezvoltat o zonă de tundră arctică cu 
mesteacăn pitic, mușchi și licheni, iar 
în climatul uscat din regiunile mai sudice 
s-a format vegetația de stepă. 

În perioadele interglaciare și în climatul 
temperat s-au întins pădurile. 

Pe suprafața pămîntului azi deosebim 
diferite zone de vegetație de la ecuator 
la poli și diferite etaje în răspîndirea 
vegetației de la cîmpie și pînă în vîrfurile 
munţilor înalți. Cercetările actuale au 
dovedit că florele temperate, deci și aceea 
de la noi, sînt de origine tropicală sau 
subtropicală, al căror centru a fost Asia 
de est. În această parte a globului s-au 
găsit atît forme vechi dispărute, fosile, 
cît și unele actuale dintre cele mai vechi 
relicte de plante angiosperme. Din acest 
centru plantele au migrat înspre zona 


Astfel arăta una din primele plante cu flori 
(Cycadeoidea) 


temperată, ràmînînd în bună parte pînă 
azi cu evidente modificări. 

Unii cercetători consideră că angiosper- 
mele ar fi apărut datorită procesului de 
hibridare între tipurile vechi de gimnosper- 
me. Noile cercetări cu privire la structura 
lemnului și a bobitelor de polen, a organi- 
zării florei, a cunoașterii relictelor ş.a. 
documentează tot mai mult atît evoluţia 
plantelor superioare, cît și originea lor 
geografică. Astfel, se stabilesc legăturile 
de înrudire (filogenie), principiu, care stă 
la baza sistemului natural al plantelor, 
Cunoașterea acestor probleme nu pre- 
zintă numai interes științific teoretic, ci și 
practic. Cunoscînd direcțiile de evoluţie 
a plantelor și a florelor, ca și legătura de 
înrudire, filogenetică, dintre grupe, reu- 
sim, în domeniul științelor botanice apli- 
cate, să alegem cu mult discernămînt 
în lucrările de genetică, de selecție, ame- 
liorare și aclimatizare tipurile în plină 
evoluție pe care omul nou de știință le 
folosește pentru a mări valoarea plantelor 
utile. 


internationalà 
de raze cosmice 


V. BALEA — I.F.A. 
secretar științific al celei de-a XIll-a Consfàtuiri 
internaționale de raze cosmice 


n luna mai a avut loc la Bucuresti cea de-a XIII-a con- 

sfătuire internațională de raze cosmice a ţărilor din 

lagărul socialist; au participat delegaţi din R.P.Bulgară, 

R. Cehoslovacă, R.P. Chineză, R.D. Germană, R.P. Po- 

lonă, R. P. Ungară, U.R.S.S. și R.P. Romiînă. Scopul 

acestei consfituiri a fost de a discuta problemele le- 

gate de activitatea laboratoarelor din ţările socialiste. 

Accentul consfătuirii a fost pus pe elucidarea proble- 

melor ridicate de fizica interacțiunilor nucleare la energii 

mari și pe elaborarea unor norme de lucru care să 

_permită prelucrarea în comun a materialului științific. 

Cunoaşterea proprietăților nucleului atomic, a legilor sale de 
guvernare, precum și a.naturii și comportării constituentilor săi 
ridică în fața oamenilor de știință problemele cele mai dificile 
ale fizicii moderne. În interiorul nucleului atomic acționează 
așa-numitele „forțe nucleare“, care au proprietatea de a fi 
deosebit de puternice, însă pe o rază de acţiune foarte mică. 
Pentru a putea acționa asupra acestor forte, pentru a putea 
stàpîni și dirija imensa energie înmagazinată în nucleul ato- 
mic, este nevoie ca în prealabil sà cunoști acest edificiu 
nuclear, să pătrunzi în interiorul lui, bombardîndu-l cu pro- 
iectile purtătoare de energii uriașe. Particulele radiaţiei cosmice, 
care dispun de o gamă foarte variată de energii, constituie 
cele mai energice proiectile, care ne stau la îndemînă pentru a 
cerceta cu ele interiorul nucleului. În radiația cosmică primară, 
compusă din protoni și în mică parte din particule alfa și 
nuclee mai grele, se întîlnesc frecvent energii de 1.000 — 10.000 
miliarde de electroni-volti. 

Una din direcțiile de cercetare în studiul radiației cosmice o 
constituie tocmai aceea a interacțiunilor particulelor primare 
și secundare cu nucleele atomilor din atmosferă sau cu nucleele 
diferitelor substanțe elementare. 

Astăzi, studiul interacțiunilor radiației cosmice, care în urmă 
cu cîteva decenii nici nu era cunoscut, a devenit unul din 
cele mai importante și mai promițătoare domenii ale fizicii 
moderne. 

Cele mai frecvente mijloace de cercetare în domeniul razelor 
cosmice sînt în general contorii Geiger-Miiller, camerele de ioni- 
zare, camerele cu bule si emulsiile nucleare. Pentru studiul in- 
teractiunilor nucleare în domeniul energiilor mari, adică spre 
limita superioară a atmosferei, mijlocul cel mai eficace îl con- 
stituie emulsiile nucleare groase, care, grupate în pachete, sînt 
expuse timp de cîteva ore acţiunii razelor cosmice cu ajutorul 
baloanelor sau al rachetelor. Fără a ține seamă de sumele mari 
investite într-o asemenea experienţă, explorarea fiecărei miimi 
de milimetru din suprafața întregului pachet necesită un 


DIN ISTORIA 


telmicii nomine 


DINU MOROIANU 


m vorbit în nume- 
rele. trecute! despre 
unele invenţii romi- 


nesti în domeniul locomo- 
tiei terestre, al motoarelor 
de tot felul şi al propul- 
siei pe principiul rachetei. 
Dar cel mai pasionant 
capitol din istoria tehnicii 
noastre este cel al zbură- 
torilor, al inventatorilor 
şi al constructorilor de apa- 
rate de zburat mai uşoare 
sau mai grele decit aerul. 
n acest domeniu se poate 
afirma că unii din compa- 
trioții nostri şi-au adus o 
contribuţie destul de î însem- 
nată participînd la pune- 
rea bazelor aviatiei — pe 
atunci activitate de pionie- 
rai în cele citeva țări din 
lume, unde se începuseră 
primele experimentări, țări 


i In nr. 2/1959 s-a vorbit des- 
pre automobilul lui Văsescu, in- 
ventat la 1880, iar în numărul 
4/1959, despre vasul lui Ciurcu, 


care a navigat pe Sena la 1886 
lctionat de un sistem de propulsie 
cu reactor, 


printre care, cu indreptă- 
tità mîndrie, se numără si 
patria noastrà. 

Visul lui Icar a preocu- 
pat zeci si zeci de inventa- 
tori romîni la sfîrsitul se- 
colului al XIX-lea şi în- 
ceputul celui de-al X X-lea 
Numele. lui Aurel Vlaicu 
sau Traian Vuia sînt azi 
cunoscute şi faima lor era 
încă de pe atunci ràspîn- 
dită în toată“lumea. Dar, 
încă înaintea acestor pio- 
nieri, au existat si alti 
inventatori romîni care s-au 
trudit să găsească soluția 
zborului mecanic. Aceștia 
deşi au conceput, au con- 
struit şi, parte din ei, au 
şi zburat cu aparate mai 
grele decît aerul, nu au 
reuşit totuşi să învingă 
nepăsarea regimului bur- 
ghezo-moşieresc, insensibil 
la manifestările puterii cre- 
atoare a poporului nos- 
tru si să împingă invenţia 
lor dincolo de anumite 
limite. 


————————————————— 


volum de muncă atît de mare încît face practic imposibilă 
realizarea lor de către colectivul de lucru al unui singur labora- 
tor. Acesta este unul din motivele care a dus la asocierea mai 
multor laboratoare de specialitate pentru a putea prelucra 
într-un timp rezonabil întregul material informativ de care se 
dispune la un moment dat. 


Începînd din 1955, 


în cadrul lagărului socialist se tin 


consfătuiri anuale ale laboratoarelor de raze cosmice pentru a 


discuta problemele ridicate, 


pentru a trasa în mare o linie ge- 


nerală de cercetare. Prima consfătuire de acest gen a avut loc 


la Dresda (R. D. Germană), 


iar ultima în luna mai a.c. la 


București. În acest interval au fost date publicităţii lucrări 
elaborate în comun de mai multe laboratoare. 

La Consfătuirea din Bucuresti s-au prezentat 32 de lucrări sti- 
intifice, dintre care || au aparținut laboratorului nostru de raze 
cosmice, căruia, prin grija partidului și guvernului, i-a fost dat 
de curînd în folosință un nou pavilion dotat cu mijloace mo- 
derne de cercetare. Lucrările prezentate în majoritate pot fi 
axate în jurul a trei direcții de cercetare, și anume: studierea 
interacțiunilor nucleare ale protonilor de 9 miliarde electroni- 
volti, accelerati în sincrofazotronul de la Dubna; studiul inter- 
actiunilor nucleare sub influenta radiatiei cosmice primare, cu 


ajutorul emulsiilor fotografice expuse la mare 


înălțime si 


problemele legate de neconservarea paritàtii. 

Consfătuirea de la Bucuresti a adîncit si intensificat relaţiile 
de colaborare si de ajutor stiintific între laboratoarele de spe- 
cialitate din ţările lagărului socialist (de exemplu s-a discutat 
problema folosirii în comun a laboratorului de altitudine la 
2.925 m construit de Academia de științe bulgară). Un deosebit 
ajutor l-a oferit Uniunea Sovietică prin punerea la dispoziția 
tuturor laboratoarelor participante a unor pachete mari de 
emulsii fotografice expuse la mare înălţime. 


Lucrările  consfătuirii 


au subliniat 
crescîndă a studierii radiaţiei 


însemnătatea mereu 


cosmice, ca detașament înain- 


tat în fizica particulelor fundamentale și a structurii nucleului. 


40 


Printre inventatorii ro- 
mîni' de aparate de zburat 
sint nu numai ingineri sau 
tehnicieni. 

Destui muncitori au fost 
atrași de ideea soluționării 
zborului mecanic, şi astfel 
găsim la noi în țară meca- 


nici, lăcătuşi etc. care au 


conceput si au constru 


à Li 
avioane. ERE 
Pe atunci exista prime 


tre specialiştii aeronauţi o 
aprigă controversă care ti 
i porțea în două tabere: 
în balonisti si în aviaţi. 

Primii susțineau că nu- 
mai un aparat mai . 
ca aerul. (un balon) ar 
putea soluţiona definitiv 
problema zborului artiti- 
» mai uşor ca 
entru ei 
n e ascen- 
È è şi plutire, Pe vreme 
rumo; să, balonul putea fi 


aerul, rep; 


gi dirijat folosindu-se cu- 


ata 


rențiiaerieni prielnici.Gru- 


pa aviațilort, bazindu- 
studiul zborului p 
era de părere că hi 


puternic atasat unui ap? 
rat, avînd forma şi ari- 
pile cu planuri înclinate 
ca ale păsărilor, ar fi mij- 
locul cel mai indicat pen- 
tru a se realiza visul multi- 
milenar al omenirii. 

. De aceea, a stîrnit mare 
vîlvà în țară invenţia lui 
Mihail Brăneanu, care, la 
1893, are o idee sui generis 
pentru soluţionarea proble- 
mei zborului artificial. ‘ 

Brăneanu studiase cîțiva 
ani la Berlin statistica, şi 
aici cunoscuse apriga dis- 
pută a celor două tabere 
de aeronaufi, de aceea solu- 
tia lui îmbină ceea ce 
credea el cà este conve- 
nabil din ambele tabere. 

Pentru cà motoarele din 
acea vreme nu erau îndea- 
juns de puternice şi erau 


mult prea grele faţă. de ` 


1 meni..,, un romîn găsește 
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forța pe care o dezvoltau 
(tn general se foloseau mo- 
toare cu abur), Brăneanu 
s-a gîndit la o soluţie inter- 
mediară între balonisti şi 


a 


aviaţi. Şi în vreme ce în 
Germania nu exista decit 
b lonul Ù i n Aus- 


fesor la Politehnica di 
“Brno, construia un balon - 
cu .,àparenta unui tun 
enorm călărit de două bu- 
toaie si mai enorme..., 
întrebuintîind pentru ascen- 
siune un motor de 80 de 
cai putere, dar nu putea 


ridica mai mult de 4 oa- 


ut 


mijlocul să utilizeze, în- 
tr-o singură idee, ceea ce 
au mai bun si balonistii 
si aviaţii“?, 

Brăneanu concepe o navă 
aeriană de forma unei pă- 
sări umplută cu gaz, la 
care „aripile nu sint mobile 


ca la păsări, ci fixe“. 
Propulsia navei lui Bră- 


și dezvolta o fort 

mai mică, viteza navei era, 
după calcule, de 20—25 
m/sec., căci folosea un fel 
de elice, o roată cu palete 
mobile ce se asemăna cu 
„roata lui Morgan pe care 
o întrebuința si Wellner 
în Austria“, Această roată 
în paletă asigura nu numai 
înaintarea, ci şi ctrmuirea 
navei. Inventatorul asigura 
însă că viteza aparatului 
său de zburat creşte pen- 
tru că „vintul contrar este 
utilizat pentru împingerea 
înainte şi nicidecum consi- 
derat ca duşman“, : 
În presa timpului, in- 
venția a stîrnit un mare 
ecou, în special datorità 
faptului cà guvernul bur- 
ghezo-moşieresc refuza să 


se intereseze de realizarea 
acestei invenţii, neapro- 
bînd nici un fel de sub- 
venție pentru experimen- 
tarea ei. 

»Este trist a se constata 
că pentru problemele navi- 


«gatiei aeriene, cît si pentru 


“invenţii, la noi se 
mpină greutăți atit de 
ari, incit iţi pierzi orice 
de iluzii... Să ai în 
luţia celei mai mari 

a veacului şi să 
ici o atenţie pen- 
romîn care ţi-o 
să opinezi că e 
; cumperi un 
e enorm“ — 
LOT ziaru- 
«t unde pe o 
atreagA se expune 


iei lui Bră- 


. Atit de ma 
stirnit de acea 


Dr. Marincea 
string 6.400 
j; 20.000 nece- 
a fi puși la dispo- 
bi Brăneanu. 
i că aerostatul lui Bră- 
neanu a zburat vreodată 
sau nu, aceasta nu mai 
ştim — ceea ce contează 
însă este că la acea dată, 
la noi în ţară, s-au găsit 
cîteva spirite îndrăzneţe 
care sà încerce rezolvarea 
zborului mecanic. 
Succesele lui Vlaicu şi 
Vuia îşi trăgeau deci seva 
dintr-o veche tradiţie! 


în frunte 
din Tul 


2 Denumirile de balonigti şi 
aviati circulau pe atunci în pre- 
sa timpului, de unde le-am ex- 


. tras şi noi. 


3 „Vatra“, anul I, nr. 4, pag. 
126 („Navigaţie aeriană“). 

4 lbid. 

5 Ibid, 

ê Vezi ziarele: „Țara“ nr. 173, 
din ii decembrie 1893 și „Țara“ 
şi „Lupta“ nr. 2.191 din 5 ianua- 
rie 1894. j 

? „Țara“ nr. 173. 
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- LUCILLIO 


340 ani de la arderea pe ruga 


are este numărul acelora care, luptînd 

pentru adevăr, pentru progresul 

omenirii, au căzut victime celei mai 
înnegurate organizaţii a bisericii creștine, 
inchizitia. Numărul victimelor inchizitiei se 
ridică la cîteva sute de mii, printre care au 
fost numerosi savanti ce si-au jertfit viata 
pentru progresul omenirii. De teama perse- 
cutiilor religioase, Nicolai Copernic si-a 
ținut în manuscris 36 de ani opera sa „De 
revolutionibus orbium coelestium “ (,,Des- 
pre mișcarea corpurilor cerești“). Reluînd 
ideile lui Copernic și răspîndindu-le sub 
o formă accesibilă, Giordano Bruno — pe 
care Friedrich Engels îl considera printre 
acei „titani “ai gîndirii, pasiunii si caracte- 
rului, ai universalitàtii și eruditiei care 
au fost chemati la viatà de lupta de clasà 
împotriva feudalismului“ — și-a fundamen- 
tat sistemul său filozofic cu puternice 
argumente materialiste ce răsturnau dog- 
mele catolice. 

Arderea lui Giordano Bruno pe rug, în 
1600, din ordinul inchizitiei a fost.unul 
din „argumentele“ de care s-a servit clerul® 
catolic, 33 de ani mai tîrziu, pentru a-l 
sili pe Galilei la umilința abjurării în 
genunchi a „ereziei coperniciene“ ca „gre- 
sità, falsă și primejdioasă“. Un alt argu- 
ment cu care Galilei a fost silit să renunţe 
la ideile sale l-a constituit și sfirșitul lui 


Lucillio Vanini, cu atît mai mult cu 
cît era mai recent și deci amintirea lui 
mai proaspătă, iar chinurile îndurate de 
acest martir al științei fuseseră mult mai 
mari chiar decît acelea la care fusese supus 
Giordano Bruno, Tribunalul inchizitorial 
din Toulouse l-a condamnat în 1619 pe 
cugetătorul ateu Lucillio Vanini la moarte 
„fără vărsare de sînge“, adică la ardere 
pe rug. 

Singe totuși a curs la moartea lui, deoa- 
rece a refuzat să primească înainte de exe- 
cutie obișnuita asistență a unui preot, iar, 
pentru a nu putea vorbi de pe rug celor 
adunaţi la locul supliciului, i s-a smuls 
limba cu cleștele. 

Vanini avea 34 de ani cînd a căzut jertfă 
cruzimii și furiei inchizitiei, apàrîndu-si 
cu fermitate, pînă în cea din urmă clipă, 
convingerile sale ateiste, 

Se născuse la 1585 în mica localitate 


VANDIN 


lui Lucillio Vanini (1585—1619) 


Taurisano, din regatul Neapolului. Ado- 
lescenta și-a petrecut-o făcînd studii de 
medicină, drept, teologie și filozofie la 
Roma, Neapole, Padua, în bibliotecile 
orașelor italiene, atît de renumite în acea 
vreme ca centre de cultură. 

Setea de cunoștințe științifice, de adevăr 
îl determină pe Vanini să studieze cuceri- 
rile astronomiei, mecanicii, anatomiei, 
fiziologiei, făcute de titani ca Leonardo da 
Vinci sau Copernic. 

Mai mult decît firea sa entuziastă și 
impulsivă, dragostea de adevăr a fost cea 
care l-a împins în primul rînd pe Vanini 
să intre în conflict cu propagatorii dogmei 
sacre: „Crede și nu cerceta“, 

Într-unul dintre cele mai frumoase sonete 
ale sale, un alt gînditor ateu renascentist 
— Tommaso Campanella, autorul operei 
„Civitas soli“ („Cetatea soarelui“) — afir- 
mă că după cum corpurile grele tind către 
centrul Pămîntului, tot astfel orice iubitor 
de adevăr din acea vreme era ameninţat să 
cadă, în mod fatal, în întunericul tem- 
nitelor papalității. 

Dacă Lucillio Vanini nu a fost întemni- 
tat chiar de la începutul activităţii sale, 
acest lucru nu s-a datorat unei îngàduinte 
a clerului, ci faptului că ideile pe care 
le propaga atunci nu păreau atît de primej- 
dioase pentru dogmele religioase. În prima 
sa lucrare intitulată „Amphiteatrum aeter- 
nea providentiae" („Amfiteatrul providen- 
tei eterne“), apărută la Lyon în 1615, Vanini 
se manifestă ca adept al concepției pan- 
teiste a epocii, concepție reprezentată 
de Bruno și Spinoza și potrivit căreia 
divinitatea reprezintă un principiu imper- 
sonal ce se identifică cu natura. Îmbràti- 
șînd această teorie, Lucillio Vanini găsise 
forma de a-și putea afirma concepțiile sale, 
în esență materialiste. Într-o vreme cînd 
cea mai mică abatere de la dogmele creș- 
tinismului era sanctionatà ca o erezie, 
Vanini a îmbrățișat panteismul, în primul 
rînd, pentru a putea evita sau, mai bine 
zis, pentru a amîna persecuțiile inchizito- 
riale. $i chiar în această primă lucrare, 
pe lîngă ideile sale, care în fond rămîneau 
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neconforme cu litera „Sfintei scripturi“, 
Vanini pornește lupta împotriva clerului, 
ce-i drept, la început, în mod indirect. 

Călătoriile pe care le-a făcut, contactele 
și legăturile pe care le-a avut cu oamenii 
de știință în timpul celor 2 ani cît a stat 
în capitala Franţei i-au întărit convingerile 
dobîndite în anii tinereții, i-au lărgit ori- 
zontul şi i-au sporit încrederea și curajul 
în lupta pentru apărarea adevărului. in 
cea de-a doua operă pe care ne-a lăsat-o, 
Lucillio Vanini își expune cu claritate ideile 
sale pronunțat materialiste și anticlericale. 

După modelul lui Aristotel, el scrie sub 


. forma unui dialog despre natură lucrarea 


cu titlul atît de ciudat: „De admirandis 
naturae reginea deaeque mortalium arcanis" 
(„Despre minunatele taine ale naturii, 
regină si zeiță a muritorilor"), apărută în 
1616. Titlurile încîlcite și uneori foarte 
lungi constituiau pe atunci un mijloc de 
a pune în încurcătură pe cei care întoc- 
meau listele indexului cu cărți interzise 
de biserică. Dar, spre deosebire de titlul 
întortocheat, cuprinsul celei de-a doua 
cărți a lui Vanini este mult mai limpede 
decît al primei sale lucrări. Teoria panteistă 
preluată de la Bruno este în bună parte 
părăsită, Vanini atacînd frontal de astă- 
dată dogmele bisericești, în special dogma 
despre originea divină a lui Hristos, În 
sprijinul concepţiilor sale sînt aduse citate 
din proroci și evangheliști, ale căror scrieri 
— considerate de cler ca sfinte, întrucît 
se spunea că fuseseră inspirate de divini- 
tate — prezintă la o cercetare atentă nepo- 
triviri flagrante. Asemenea nepotriviri — 
dovedește e| — vin în contradicţie cu pre- 
tinsa lor infailibilitate pe care le-ar conferi-o 
inspirația divină atotștiutoare. Mai ales 
cartea a IV-a a celei de-a doua opere.a lui 
Vanini cuprinde atacuri puternice împo- 
triva catolicismului, împotriva bazelor sale 
dogmatice, Isus fiind înfățișat. ca un filo- 
zof și om politic și nicidecum ca fiu al lui 
Dumnezeu. j 

În gîndirea lui, Vanini apără cu două 
secole mai devreme o idee pe care avea să 
o facă atît de populară Voltaire, si anume 
susținerea cu curaj a faptului că „învăță- 
tura despre Dumnezeu, presupusa ființă 
atotvăzătoare, este o invenție a popilor, 
care vor să ţină în frică si robie poporul 
simplu“, 

O atare convingere, ce săpa temelia bise- 
ricii romano-catolice infirmîndu-i dogmele 
cu argumente pe cît de solide, pe atit de 
evidente și limpezi, nu-i putea atrage decît 
persecuția inchizitiei. 

Opera lui Vanini e cenzurată de Univer- 
sitatea din Sorbona la un an după tipărirea 
ei. Bănuit de erezie, Vanini se vede silit 
să-și schimbe mereu locul. Urmărit pretu- 
tindeni de inchizitie, Vanini este arestat 
la Toulouse și judecat (de „tribunalul 
sacru“) pentru că a propagat și apărat, ca 
un martir al ateismului, cea mai sacră 
cauză — cauza adevărului, 

Deși nu a elaborat un sistem filozofic 
propriu, deși nu poate fi considerat printre 
cei mai profunzi gînditori ai omenirii, 
Lucillio Vanini este— ca și Giordano 
Bruno — unul dintre luptătorii neînfricati 
ai Renaşterii care și-au pus propria viață 
în slujba triumfului științei și progresului 
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azolina, aragazul (butanul), 

propanul'sînt produse petroli- 

fere formate în cea mai mare 
parte din hidrocarburi uşoare din 
seria parafinicà, care în condiții 
normale de temperaturà si presiune 
se prezintă în stare gazoasă. 

În stare lichidă, aceste produse 
se menţin în condiţii de tempera- 
tură mai scăzută şi presiune mare. 

Tinînd seamă de tendinţa lor de 
a reveni la starea iniţială (de gaze), 
procedeul folosit pentru determi- 
narea: densității producea destule 
greutăţi la recepții. 

La Rafinăria nr. 1 Ploeşti, la 
gazolină, de exemplu, densitatea 
lichidului se determina cu ajutorul 
unui cilindru deschis, în care se 
' introducea un termodensimetru obiş- 
nuit. 

Pînă să se facă citirea la gradatia 
termodensimetrului, cea mai mare 
parte din hidrocarburile uşoare se 
evaporau, astfel încît densitatea se 
determina la un reziduu. 

La gazul de sondă lichefiat (ara- 
gaz) folosit în uzul casnic, ca şi la 
propan. şi la fracțiile uşoare de la 
coloanele de distilare etc., deter- 
minarea densităţii se făcea prin 
corectia unei cifre stabilite teoretic 
la temperatura lichidului din re- 
cipient. ` 

Pentru a îndepărta acest incon- 
venierit, tovarăşul inginer Perescu 
Emil de la Rafinăria nr. 1 Ploesti 
a propus folosirea unui dispozitiv 
închis, cu ajutorul căruia se poate 
determina uşor şi practic densitatea 
oricărui gaz lichefiat sau produs 
uşor volatil. 

Pentru a evita erorile anterioare 
care veneau de la faptul că produsele 
erau scoase într-un alt vas, de unde 
cele mai uşoare se volatilizau, tov. 
Perescu a propus ca acest dispozitiv 
să fie montat direct la vasul în care 
se află diferitele produse, în asa fel 
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ca sà nu mai existe nici o legătură 
cu mediul atmosferic. 

Din ce constă dispozitivul? 

Dispozitivul constă dintr-un tub 
metalic, prevăzut lateral cu ferestre 
pentru înlesnirea citirilor, căruia 
i se asigură la cele două capete un 
sistem de etanşare. 

Întreg dispozitivul este fixat pe 
un suport metalic. 

În interiorul tubului metalic se 
montează o sticlă cilindrică, rezis- 
tentă, care este prevăzută la ambele 
capete cu garnituri inelare de cau- 
ciuc sau mase plastice pentru etan- 
şare. 

În prealabil, însă, în acest tub 
de sticlă se introduce un termodensi- 
metru. Protecţia aparatului se face 
cu o sită metalică. 

Legătura aparatului cu recipien- 
tul cu gaz lichid a cărei densitate 
vrem s-o determinăm se face prin 
două ventile. 

Legăturile la vas se fac prin con- 
ducte izolate cu snur de azbest. 

Care este modul de funcţionare? 

În primul rînd se face legătura 
aparatului cu faza lichidă din vas 
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şi apoi cu faza gazoasă, apoi se fac 
1—2 măsurători. Se încarcă din 
nou aparatul si se citesc tempera- 
tura si densitatea lichidului. Tem- 
peratura lichidului din vas se ci- 
teşte la alt termometru. Se corec- 
tează densitatea citită la tempera- 
tura lichidului din vas dacă aceasta 
este diferită de cea găsită la deter- 
minare. 

Prin utilizarea acestui dispozitiv 
se evită erorile de recepție la pro- 
dusele volatile, care sînt destul de 
mari: la gazolină — 0,010—0,015, la 
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dispozitivului : 1— 
Tub de sticlă; 2 — 
Bridă de susținere; 
3 — Capac înguru- 
bat; 4 — Placă de 
susținere; 5— Tije; 


6 — Tub protector 


butan — 0,020, la petrol — 0,005, 
la isopentan — 0,005 — 0,007. 
Aceste erori raportate la cantità- 
tile zilnice care se manipuleazà re- 
prezintà cifre destul de mari. 
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e un dîmb în plin cîmp, călătorului fi apare 

încă din depărtare o mică așezare. Este vagonul 

dormitor al unei „familii“ de tractoristi de la 

S.M.T. Ciocănești, reuniți în brigada a IV-a. 

Brigada a IV-a de la S.M.T. Ciocănești, raio- 

nul Călărași, condusă de Anton Ulmeanu, lu- 

crează la gospodăria colectivă din comuna Nicolae Bălcescu 

din 1954. Toti tractoristii sînt candidati de partid sau utemisti. 

(Dumitru Bădică, Vasile Leaotă, lulian lordache, Ilie Tudor, 
Andrei Zlate, Nicolae Damian, Nicolae Chirea.) 

Tractoristii, alături de colectivisti, s-au străduit să lucreze, 
an de an, cît mai bine pămîntul pentru a-i smulge recolte 
bogate. Ca urmare, în anul trecut, cu tot timpul secetos, gos- 

ăria colectivă a obţinut peste 1.500 kg de grîu si peste 2.000 
g de porumb la hectar. Aceasta a făcut ca în ultimul timp 
spre gospodăria colectivă să se îndrepte tot mai multi țărani 
muncitori. În prezent, gospodăria numără peste 500 de familii, 
cu peste 1.500 de hectare. 

$i în acest an, tractoriștii din brigada a IV-a au pus bazele 
unei recolte bogate. 

În primăvară, cînd nici nu se luase bine zăpada, toți trac- 
toristii au ieșit la ctmp. Trebuiau însăminţate sute de hectare 
de floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și alte culturi. Prin buna 
organizare a muncii, în citeva zile au terminat însămînţările. 
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O dată cu această lucrare, brigada de tractoriști n-a neglijat 
nici culturile de toamnă. Astfel, au grăpat grîul, iar acolo unde 
a fost mai slab au dat și îngrășăminte chimice. Aceeași atenție 
deosebită o acordă tractoristii și lucrărilor de întreținere a 
culturilor de primăvară, a prășitoarelor. Ca urmare, culturile 
sînt de toată frumusețea. Aceasta se datorește și conlucrării 
strinse a tinerilor mecanizatori cu brigăzile de cîmp, fapt ce 
a contribuit la executarea unor lucrări de calitate, la aplicarea 
acelor metode care duc la sporirea producției. 

Cum reușește brigada a IV-a să obțină asemenea rezultate? 
În primul rînd, trebuie spus că aceste succese se datoresc grijii 
acordate de organizația de partid, de conducerea stațiunii, 
de organizaţia U.T.M. și comitetul de întreprindere pentru 
educarea tractoristilor în spiritul dragostei față de muncă si 
față de avutul obstesc. Fiecare tractorist din brigadă își îngri- 
jeste conştiincios atît tractorul, cît și mașinile agricole cu care 
lucrează, respectînd cu strictețe, punct cu punct, prevederile 
stabilite în „Îndrumătorul tehnic“. Îngrijirea tractoarelor. se 
face, de obicei, seara, atunci cînd axele sînt calde, iar vaselina 
curată poate îndepărta și lua cu ușurință locul vaselinei mur- 
dare. Alimentarea cu carburanti si lubrifianti se face, de ase- 
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menea, în condiţii ferite de praf, cu ajutorul pompelor, prin 
pîinii cu site la care se adaugă și o pînzi de mătase curată, 

Indrumati si controlati îndeaproape de șeful. de brigadă, 
toți tractoristii îngrijesc, repară și reglează atît tractoarele 
cît și mașinile agricole. În felul acesta, pe lîngă faptul că trac- 
toarele pot fi folosite cu întreaga lor capacitate, se realizează 
si mari economii de carburanti și lubrifianti, de piese de schimb, 


materiale etc. Ca urmare, în 1958, brigada de tractoristi 
și-a depășit planul de hantri (hectare de arătură normală) 
cu aproape 20%, Totodată, ei au reușit să facă economii de 
4.500 kg de carburanti și lubrifianti. i 

. Îngrijind, reparînd si reglind bine tractoarele și mașinile 
agricole, toți tractoristii din brigadă obțin o .productivitate 
ridicată a muncii. Cheia succesului în această privință o con- 
stituie organizarea muncii. Brigada a IV-a e permanentă, 
adică fsi are sediul permanent la gospodăria colectivă din co- 
muna Nicolae Bălcescu. În felul acesta se reduc deplasările 
în gol ale tractoarelor, folosindu-se din plin timpul de lucru. 

Atit șeful de brigadă cît și tractoristii cunosc bine, pe baza 
planului de producție, ce trebuie să facă. Ei cunosc, de ase- 
menea, fiecare teren al gospodăriei. Cu toate acestea, în fie- 
care seară, brigadierii de cimp ai gospodăriei colective parti- 
cipă la scurtele consfătuiri de producţie ale brigăzii de tractoare, 
stabilind parcelele și felul lucrării ce se execută în ziua urmă- 
i toare, În felul acesta, tractoriștii nu mai 
pierd timpul a doua zi dimineaţă, ci știu 
precis unde trebuie să lucreze, În cadrul 
brigăzii de tractoare se tin ședințe de ana- 
liză a muncii, se evidențiază sau se critică 
anumite lucruri la gazeta de perete etc. 

În general, brigada a IV-a termină la 
timp toate lucrările cerute de colectivisti; 
ogoarele de toamnă, arăturile de însămin- 
tare, discuitul, cultivatul, semănatul, re- 
coltatul etc. Membrii gospodăriei colective 
s-au convins de foloasele pe care le vor 
avea de pe urma prășitului mecanic, 
cerînd brigăzii să prășească o suprafață 
mai mare, 

O grijă deosebită acordă tractoristii 
pregătirii pentru recoltarea păioaselor. Ei 
ştiu că de modul în care se execută recol- 
tatul, transportul, treieratul, conditionarea 
si păstrarea produselor depinde buna va- 
lorificare a lucrărilor executate anterior, 
De aceea, tractoristii au luat toate măsu- 
rile necesare utilizării la maximum a tim- 
pului scurt în care strînsul recoltei se poate 
face în condiții favorabile. Pentru aceasta, 
cea mai importantă lucrare este pregătirea 
utilajului necesar recoltàrii. Tractoristii 
din brigada a IV-a au terminat la timp 
repararea combinelor, secerătorilor si cosi- 
torilor. Ei știu că seceratul trebuie să se 
termine în timp cît mai scurt, în patru, 
pînă la șase zile, pentru a se evita pier- 
derile prin scuturare, datorità coacerii 
complete sau ràscoacerii. 

În ultimii ani, datorită înzestrării S.M.T. cu mașini tot 
mai perfecționate, tinerii tractoristi din brigada a IV-a au 
recoltat suprafeţe din ce în ce mai mari cu combinele. Recol- 
tarea cu combina este cea mai bună și mai rapidă metodă, 
deoarece înlătură aproape complet pierderile de boabe. Prin 
recoltarea cu combinele se obțin cu cca. 200 kg la hectar mai 
mult decît prin alte procedee, datorită perfecționării acestei 
mașini și manipulărilor reduse la care este expusă recolta. 
Și apoi seminţele de buruieni, prin recoltatul cu combine, nu 
mai sînt aruncate pe teren, ci se string și se înlătură la selectare. 

Pierderile de boabe la recoltatul cu combina, bineînţeles 
dacă se lucrează cu atenţie, sînt — așa cum s-a arătat — mici 
de cca. 5%. Din aceste pierderi cca. 90%, se datoresc hederului, 
și numai cca, 10% se datoresc batozei. Tractoristii din brigada 
a IV-a au redus mult și din aceste pierderi, Cum? În unii ani, 
cînd lanul de grîu a fost bătut de vînt, sau cînd plantele erau 
mai mici, au coborit hederul. Pentru a nu provoca scuturare, 
au îmbrăcat -în pînzi sau piele aripile care îndoaie plantele 
spre cuţit. 

Tinerii tractoristi sînt pregătiți pentru a începe bătălia 
pentru strînsul recoltei. Ca și de alte dàti, ei se vor strădui 
să fie la înălțimea sarcinilor pe care le au, de a da producţii 
cît mai bune la hectar, de a nu se pierde nici un bob de grîu. 


pălatul rufelor pe cale mecanică 
S se realizează prin agitarea puter- 

nică a apei cu săpun, în care se 
află tnmuiate rufele. Această agitație 
se obține, la masinile existente, prin 
procedee mecanice, cum ar fi: rotoa- 
re cu palete acționate de motoare 
electrice, pîlnii vibratoare acționate 
de electromagneti sau pompe cen- 
trifuge care fac o circulație conti- 
nuă. Sistemul cel mai bun dovedit 
în practică este folosirea pompelor 
centrifugale, care, pe lîngă faptul 
că produc o agitație a apei, în acelaşi 
timp, formează o circulaţie conti- 
nuà cu presiune, apa cu săpun tre- 
cînd prin stratul de țesătură ce se 
spală. 

Construcţia „mașinii“ de spălat 
rufe despre care este vorba în acest 
articol este foarte simplă: „Maşina“ 
nu foloseşte nici un sistem de ac- 
tionare mecanică (motor, vibrator 
etc.). Spălatul rutelor se face prin 
circulaţia și agitația apei care se 
produce printr-un sistem termosifon, 
realizat prin simpla încălzire a apei 
în timpul spălatului. 

În figura 1 este reprezentat sche- 
matic acest dispozitiv simplu şi 
modul de funcționare. Cazanul fier- 
bător (1), în care se înmoaie rufele, 
conţine în interiorul său elementul 
termosifon, format dintr-o pilnie 
cu gura în jos (2), care are la bază 
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două rînduri de găuri. Coloana-pîlnie 
(3) se termină în partea de sus cu 
o apărătoare conică (4) care astupă 
ieşirea coloanei. Pîlnia, astfel con- 
struită, se așază în interiorul ca- 
zanului fierbător fără a se fixa de 
fundul acestuia prin lipire. 

Procedeul de spălare a rufelor este 
următorul: 

Se introduc sub pilnia termo- 
sifonului substanţele pentru spălat 
(săpun ras, sodă, soluţie de spălat 
etc.) necesare cantităţii de apă din 
cazan. Se aşază partea de jos a pîl- 
niei pe fundul cazanului și se intro- 
duc rufele în cazan, în jurul coloanei 
termosifonului. Se toarnă apă pînă 
la o înălțime de 10 cm sub nivelul 
apărătoarei conice. Apoi se așază 
capacul cazanului si se începe fier- 
berea. Din cauza diferenţei de tem- 
peratură ce se formează între partea 
de jos a pilniei, unde fierbe apa, și 
partea de sus, apa se va ridica pe 
coloana termosifonului,  revărsîn- 
du-se cu putere prin găurile de sus 
ale coloanei si formînd o circulaţie 
în jeturi cu presiune mare. 

În acest mod, prin circulaţia for- 
fatà a apei, rufele suferă un proces 
de agitaţie continuă, şi apa pătrunde 
prin ţesături. 

Spălatul durează cca. 30 de mi- 
nute. Dacă rufele sînt prea murdare, 
este bine ca operaţia să se repete, 
prin schimbarea apei murdare. 

„Mașina“ de spălat rufe cu termo- 
sifon este de construcţie foarte 
simplă, lucru care face să poată fi 
uşor construită de orice amator. De 
altfel, construcţia se reduce la con- 
fectionarea termosifonului, întrucît 
cazanul fierbător poate fi folosit 
dintre cele ce se găsesc de vinzare la 
magazinele cu astfel de articole. De 


asemenea, poate fi folosită foarte 
bine orice căldare de apă avind o 
capacitate de 40—12 litri. 

În figura 2 este desenat termo- 
sifonul pe care-l veti construi din 
tablă galvanizată. Lipirea elemen- 
telor care formează termosifonul se 
face cu cositor. Gura pîlniei (fig. 3) 
o veti tăia cu foarfeca din tablă 
zincată cu grosimea de 0,5 mm, după 
dimensiunile arătate în desen. După 
îndoire, o veţi lipi cu cositor în 
lungul marginii punctate. Coloana 
termosifonului (fig. 4) o veţi con- 
fectiona tot din tablă zincată cu 
grosimea de 0,5 mm. La un capăt, 
această coloană are o serie de găuri 
pe unde va ieşi apa. Coloana o lipiţi 
cu cositor în lungul liniei punctate 
pentru a forma un cilindru, iar în 
partea de jos o veţi lipi cu gura pîl- 
niei. Apărătoarea conică (fig. 5) 
va fi lipită cu cositor în capul co- 
loanei, de jur împrejur. 

Cu aceasta construcţia termo- 
sifonului este gata, iar „maşina“ 
noastră de spălat rufe poate fi pusă 
în funcţiune, bineînţeles, după ce 
ne-am procurat un cazan potrivit. 
În cazul unui cazan mai mare, se 
poate mări lungimea coloanei termo- 
sifonului, ajungind cu apărătoarea 
conică la marginea de sus a caza- 
nului. 


